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SUMMARY 


Tabulations and plots are presented of boundary-layer velocity and flow- 
direction surveys from wind-tunnel tests of a large-scale (0.90 m semispan) model of 
the NASA/Lockheed Wing C. This wing is a generic, transonic, supercritical, highly 
three-dimensional, low-aspect-ratio configuration designed with the use of a three- 
dimensional, transonic full-potential-flow wing code (FL022). Tests were conducted 
at the design angle of attack of 5° over a Mach number range from 0.25 to 0.96 and a 
Reynolds number range of 3.4x10® to 10x10®. Wing pressures were measured at five 
span stations, and boundary-layer surveys were measured at the midspan station. The 
data are presented without analysis. 


INTRODUCTION 


Ames Research Center and the Lockheed-Georgia Company conducted a joint compu- 
tational/experimental research program to obtain detailed pressure-distribution and 
boundary-layer data on a generic model of a modern advanced- technology wing. This 
program was to contribute to the current efforts to validate inviscid and viscous 
numerical codes. The wing was designed using a three-dimensional, full-potential- 
flow, transonic wing code (FL022), and an optimization routine. A highly three- 
dimensional, highly swept, highly twisted, low-aspect-ratio wing with supercritical 
airfoils was one configuration selected for study. The wing was designed for moder- 
ate aft loading, mild shock waves, and a mild pressure recovery. The result was a 
highly optimized wing (designated Wing C) designed for unseparated flow at a design 
Mach number of 0.85, and a design lift coefficient of about 0.5, at an angle of 
attack of about 5”. 

As a part of the cooperative effort, Lockheed Georgia tested a small-scale 
0.26 m semispan model of Wing C in the Lockheed-Georgia Compressible Flow Wind 
Tunnel at a Reynolds number of 10 million, based on the mean aerodynamic chord. In 
addition, they designed and tested two other small-scale wing models: a transport- 

type wing, and a fighter- type wing (designated Wings A and B). The surface pres- 
sures were measured on both the wing and on the tunnel wall for comparison with the 
calculations. The small-scale data are published in reference 1, and comparisons of 
the small-scale measurements with several 3-D transonic inviscid codes are presented 
in references 2 and 3. Boundary-layer thickness and skin-friction predictions are 
also presented in reference 4 for several standard 3-D transonic boundary-layer 
codes . 

At Ames Research Center a large-scale (0.90 m) semispan model was built to 
obtain thicker boundary layers for ease of measurement. The surface pressures were 
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measured at five span stations. The surface flow patterns were photographed using 
oil-flow visualization. The boundary-layer velocity and flow direction surveys were 
obtained at the mid-semispan station, using a three-hole flow-direction probe at 
0.2l8yi, O. 3505 S, and 0.421^ chord. Two-dimensional boundary-layer velocity surveys 
were also obtained with a laser velocimeter at 0.900^ chord and also at the trailing 
edge. Data were obtained at the design angle of attack of 5 ° over a Mach number 
range of 0.25 to 0.96, and a Reynolds number range of 3.4x10° to 10x10°. 


A description of the wing design and an analysis of selected pressure distribu- 
tions and interpreted oil-flow studies are presented in references 5 and 6. Early 
in the design stage, it was expected that a low-aspect-ratio wing with a large 
leading-edge sweep would have significant three-dimensional boundary-layer flow, 
even at unseparated-flow conditions. However, the analysis in references 5 and 6 
shows that this was not the case for this wing, except near the leading edge. Oil- 
flow patterns indicated that boundary-layer flow angles were less than 10° behind 
the leading edge, so that boundary-layer measurements for Wing C would not be a 
substantial test of 3-D boundary-layer codes for large flow angles at unseparated- 
flow conditions. However, these data are useful because 3-D boundary-layer codes 
could be partially validated for small flow angles with these data. Moreover, one 
of the attributes of the present set of boundary-layer measurements is the set of 
laser velocimeter surveys obtained at the trailing edge (it is in this region that 
data are lacking in previous wing tests). This data report is to present tabula- 
tions and plots on microfiche film of the boundary-layer measurements for Wing C. 


The author wishes to acknowledge that the laser velocimeter measurements were 
obtained by Dennis Johnson and Edward Schairer of Ames Research Center. 


NOMENCLATURE 


The conventional symbols are listed (if used herein) followed by the computer 
symbol used in the tabulated results. The test conditions are presented first, 
followed by wing geometry, boundary-layer pressure-probe surveys, boundary-layer 
integral characteristics, and laser velocity surveys. 


Symbol 

Computer 

Symbol 


Definition 




Test Conditions 

a 

ALPHA 

angle of attack, deg 

M 

CD 

MACH 

free-stream 

Mach number 

Po. 

P 

free-stream 

static pressure, psf 

Pt 

PT 

free-stream 

total pressure, psf 
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q 

Q 

free-stream dynamic pressure, psf 

Re/c 

RN/L 

free-stream unit Reynolds number, M/ft 

Re 

RN 

Reynolds number based on c, M 

t 

TR 

free-stream static temperature, ®R 

tt 

TTR 

free-stream total temperature, ®R 



Wing Geometry 

b/2 

B/2 

wing semispan 

c 


local wing chord 

4 

c 

MAC 

r 2 

wing mean aerodynamic chord, (2/S) J c d(n) 

°R 

CR 

root chord 



tip chord 

n 

n 

nondimens ional spanwise distance from wing root, fraction of 
semispan 

s/2 


area of semispan wing model 

X 

X 

chordwise distance rearward of leading edge 

z 


spanwise distance outboard of wing root 



Boundary-Layer Pressure-Probe Surveys 


TST-P-TN 

tabulation identification: test-phase tunnel 356-1-66 


RUN: SEC 

tabulation Identification: run:sequence 


Conf 

configuration number (Table 2) 


N 

number of data points in B,L. survey 


W 

I.D. number of orifice closest to B.L. survey station (ref. ^ 

M 

ML 

local Mach number 

Pc 

PC 

flow-direction-probe pressure: center tube 
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PL flow-direction-probe pressure: left tube 

PR flow-direction-probe pressure: right tube 

PW wall (surface) static pressure on wing at boundary-layer survey 

station from pressure-distribution measurements (ref. 6) 

PT2 probe pitot pressure for PSI = 0, calculated from Y6 and PSI 

local gas constant 

V local resultant velocity 

U local velocity component in chordwise (streamwise) direction 

(u plane, fig. 7) 

u^ U1 local velocity component in direction of streamline at edge of 

boundary layer (u^ plane, fig. 7) 

w W local crossflow velocity component, normal to u 

w^ W1 local crossflow velocity component, normal to u^ 

X X distance behind wing leading edge 

y, in. Y vertical height of probe above wing surface, in. 

y, cm YCM vertical height of probe above wing surface, cm 

Y4 Y4 probe-differential-pressure calibration function for flow- 

direction angle, (PR - PL)/{PC - [(PR - PL)/2]} 

Y6 Y6 probe-pitot-pressure calibration function for effect of flow 

angle, (PC - PT2)/{PC - [(PR - PL)/2]} 

Y10 Y10 probe-Mach-number calibration factor, (PR + PL)/2PC 

Y11 Y11 alternative probe-Mach-number calibration factor, P/PC 

Y12 Y12 alternative probe-Mach-number calibration factor, 2P/(PR + PL) 

RHO local density 

MUE local dynamic viscosity 


Pl 

Pr 

Pw 

Pt,2 

R 

V 

u 


I 


4* 
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NU 

DELU 

PSI 

DPS I 

DSTAR 

DSTARl 

THETA 

THETA 1 

H 

HI 

RTH 

RTH1 


local kinematic viscosity 

delta U: B.L. thickness derived from velocity profile from height 

at which U/UE = 0.995 

local flow-direction-probe angle, calculated from positive 
for PR > PL 

Flow direction from the right is positive for which the flow 
angle is inclined in the outboard direction 

delta PSI: differential flow-direction angle (PSI - PSIE), posi- 

tive when angle is inclined in an outboard direction 

Boundary-Layer Integral Characteristics 

delta star: boundary-layer displacement thickness from integra- 

tion in u plane 

delta star-1: boundary-layer displacement thickness from integra- 

tion in Ui plane 

boundary-layer momentum thickness from integration in u plane 

boundary-layer momentum thickness from integration in u^ plane 

boundary-layer shape factor in chordwise plane, d*/e 
boundary-layer shape factor in u^ plane, d/0l| 
local momentum-thickness Reynolds number, based on 0 

local momentum- thickness Reynolds number, based on 0l 


Laser Velocity Surveys 

resultant velocity measured with a pair of laser beams incident at 
mean angle +0, u cos S + w sin 8 

resultant velocity measured with a pair of laser beams incident at 
mean angle -0, u cos 6 - w sin B 

velocity component in the chordwise direction 

velocity component in the vertical direction (normal to the wing 
reference plane) 


velocity component in the crossflow direction, positive outboard 
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mean angle of incidence of laser beams measured in the wing refer- 
ence plane from the crossflow direction, positive when inclined 
downstream 


Superscripts: 
( )' 

(“) 

<•> 


(laser velocimeter measurements only) 
fluctuating quantity, e.g., u = u + u' 
time averaged quantity 
rms value of quantity 


Subscripts: 

1 ( )1 

e ( )E 

L ( )L 

U ( )U 

® ( )FS 


boundary-layer characteristics in u^-plane (fig. 7) 

conditions at edge of boundary layer 

lower surface 

upper surface 

free-stream conditions 


TEST FACILITY 


The Ames 6- by 6-Foot Transonic/Supersonic Wind Tunnel was chosen because the 
allowable model size and the tunnel operational characteristics were suitable for 
boundary-layer research. The tunnel is a variable pressure, continuous-flow facil- 
ity. The nozzle used is an asymmetric sliding-block type that permits a continuous 
variation of Mach number from 0.25 to 2.3. The test section has a slotted floor and 
ceiling having porosity with provisions for boundary-layer removal using uniform 
suction . 


MODEL DESCRIPTION 


Figure 1 shows sketches of the three wings designed in the collaborative pro- 
gram with the Lockheed-Georgia Company: Wing A, a high-aspect-ratio transport 

configuration; Wing B, a moderate-aspect-ratio fighter configuration; and Wing C, a 
highly three-dimensional, low-aspect-ratio, generic research configuration. 

Figure 2 shows the geometric details of Wing C which is the subject of the present 
investigation. Wing C is not intended to represent any existing wing. The geometry 
was selected to be consistent with the requirements that the wing have a large 
leading-edge sweep angle (45°) in order to develop a 3-D boundary layer, and a large 
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mean chord so as to develop a thick, easily measured boundary layer. The wing was 
then designed using modern computational fluid dynamic methods, which incorporated 
supercritical wing technology. 

Wing C was designed for the present study by R. Hicks of ARC and B. Hinson of 
Lockheed-Georgia using the FL022 computer code. The selected design condition was a 
Mach number of 0.85, and a lift coefficient of about 0.5 occurring at an angle of 
attack of 5°. (Further details are given in refs. 5 and 6.) 

The final theoretical root and tip airfoil coordinates for Wing C are listed in 
table 1. Typical calculated inviscid pressure distributions from the FL022 code 
were presented in references 3, 5, and 6. Lockheed Georgia estimated that the 
three-dimensional boundary-layer thickness effects did not influence the design 
pressure distributions (ref. 3). 

For the present test, a large-scale semispan (reflection plane) wing model was 
designed to be mounted on the tunnel wall (fig. 3). Wing-root flow disturbances 
were not felt to be a problem because the flow would not be separated at the design 
condition. Also, it was not intended to test this model at high angles of attack 
where extensive separation would be present. A wing semispan of 0.90 m (close to 
one half of the test-section width), was selected as a suitable size, giving a test- 
section blockage ratio of 1.3)t. This is considered to be a reasonable value to 
avoid severe tunnel-wall lift-interference effects. The wing was constructed from 
17-4 PH stainless steel to minimize dynamic-load deflections and corrosion. The 
measured construction tolerance was ±0.12 mm (0.005 in.) over most of the surface 
and ±0.24 mm (0.010 in.) at the extremities. 


INSTRUMENTATION AND ACCURACY 


The instrumentation consisted of static-pressure orifices in the wing and 
turntable; a 3-hole, flattened tip, "cobra-head," boundary-layer flow-direction 
probe; a laser velocimeter; and one vertical accelerometer mounted in the wing tip. 

The pressure instrumentation consisted of 229 static-pressure orifices 
installed at five spanwise stations (n = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 0.9), 203 orifices 
on the tunnel-wall turntable, and three pressures for the 3-hole "cobra-head" 
probe. Wing-orifice locations and the complete set of pressure measurements were 
tabulated in reference 6. These pressures were measured using conventional 
pressure-scanning valves. The self-calibrating feature of the scanning valves 
provided an accuracy of about one-quarter percent of the full scale of the 
±8.62 N/sq cm (±12.5 psi) transducers, corresponding to about ±0.01 in. pressure 
coefficient. Each survey of surface and probe pressures required about 4 min. In 
particular, the probe-pressure survey incorporated a programmed 3-sec lag to account 
for pressure-line equilibrium. 

Tunnel test Mach numbers were computed from wall-static and tunnel-total pres- 
sures to an accuracy of about ±0.002. Tunnel Mach-number unsteadiness was 
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controlled within about ±0.003 at M = 0.85 to 0.95, and smaller at lower Mach num- 
bers. Tunnel-static pressure was measured on the tunnel wall 2.4 wing-root-chord 
lengths ahead of the wing-root leading edge. The angle of attack was set manually 
by rotating the wall turntable and by setting the angle to an accuracy of about 
±0.03°. 

The boundary-layer traversing mechanism was mounted below the wing to eliminate 
interference on the upper-surface pressures (fig. 4). The mechanism moved a pylon 
through a slot in the wing with a vertical traverse of about 5 cm. The probe sup- 
port was attached to the top of the pylon (fig. 5(a)). Probe height was varied by a 
stepper motor that drove a ball-screw drive shaft attached to the pylon. The 
stepper motor was actuated by a controller, programmed for 48 automatic steps. The 
probe height was indicated by a linear-strip potentiometer, accurate to about 
0.05 mm. An electrical circuit indicated when the probe touched the wing surface, 
at which time the probe height was set to zero. With the probe-drive mechanism 
attached to the wing, the probe-height readings were steady and repeatable within 
about 0.07 mm. The 3-hole probe was made from 1 .0-mm diam tubes soldered together 
with their tips flattened to 0.15-mm height and a 0.07-mm opening (fig. 5(b)). The 
three pressure tubes were connected through the wing to a scanning valve outside the 
tunnel . 

A 3-component laser-velocimeter system was set up outside the tunnel window. 
Owing to equipment problems, only a few 3-component velocity measurements were 
successfully obtained at M = 0.70. However, 2-component data were obtained that 
are useful since the local surface-flow-direction angle was shown by oil-flow mea- 
surements to be small. 


TEST CONDITIONS AND PROCEDURES 


Wing and boundary-layer-probe pressures were measured at Mach numbers from 0.25 
to 0.96, and Reynolds numbers from 3.4x10® to 10x10 . Since the angle of attack was 
not remotely controllable, the investigation was conducted at the design angle of 
attack of 5°. The test conditions are listed in table 2. Boundary-layer trips were 
installed on the wing using sifted glass spherules at 4.5/t chord, and sublimation 
flow-visualization tests were made to determine an effective size. Two final trip 
sizes were selected: 0.l6-mm (No. 100 mesh) trips were used on the lower surface 
and outboard of 60/( span on the upper surface; 0.23-mm (No. 70 mesh) trips were used 
on the upper surface over the inboard 30yt span. Oil-flow tests were made at several 
Mach numbers and Reynolds numbers using fluorescent oil (ref. 6). 

The 3-hole flow-direction probe was calibrated using a probe support attached 
to the sting support system for flow angles up to 30° and Mach numbers up to 2.0 
(local Mach numbers were supersonic). Probe pressures were measured at the midspan 
station at x/c = 0.218, 0.350, and 0.421 and Mach numbers from 0.5 to 0.96 and 
Reynolds numbers from 3.4x10® to 10x10^ (fig. 6). At M = 0.95 the wing shock wave 
approaches the probe at x/c = 0.218. A wing pressure distribution was measured 
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with each boundary-layer survey. It was found that there was no probe-support 
interference with the wing surface pressures at the position of the probe tip. 
Reference 6 describes one problem with the wing pressures: a degree of pressure 

unsteadiness behind an unsteady shock wave, which is common for supercritical air- 
foils. Boundary-layer surveys were made in this region of pressure unsteadiness. 
Three surveys were made at each test condition, and it was found that pressure 
unsteadiness did not affect the mean pressures in the boundary layer as is often 
true of turbulent boundary-layer surveys. Due to mechanical difficulties with the 
laser drive mechanism, only limited three-component laser velocimeter measurements 
were obtained. However, two-component surveys were obtained at M = 0.82 at 
x/c = 0.900, 1.0(-) Just upstream of the trailing edge, and 1.0(+) Just downstream, 
to within 0.5 mm of the surface. These 2-D surveys are useful since the actual flow 
direction was measured to be less than 10® . 


DATA REDUCTION 


Static-pressure measurements were reduced to standard pressure coefficients 
using tunnel conditions measured at the beginning of each data set. Pressure coef- 
ficient data at each spanwise station were numerically integrated by Simpson's rule 
to determine section and overall normal-force and pitching-moment coefficients. 
Pitot-pressure measurements from the 3-hole flow-direction probe and the closest 
surface-static pressure were used to calculate the standard boundary-layer charac- 
teristics listed in the Nomenclature and tabulated on the microfiche. Calculated 
crossflow velocity components are defined in the flow-direction sketch in figure 7 
and in the Nomenclature. The coordinate systems used in the data reduction are 
those commonly used in 3-D boundary-layer analysis. Computer plots of chordwise 
pressure distributions and boundary-layer surveys were generated and analyzed imme- 
diately after each test run. 

Flow-direction angles and pitot-pressure corrections for flow angle were deter- 
mined using the calibration functions recommended in reference 7 and shown in 
figure 8. The differential pressures between (1) the right and left tubes (a mea- 
sure of flow angle), and (2) the actual and the indicated pitot pressures (a measure 
of the pitot-pressure correction) were normalized by the difference between the 
indicated pitot pressure p^ and the average of the right and left pressures, as 
follows: 

PSI = f (Y4) Y4 = (pp - Pl)/{Pc - [(Pr + Pl)/2]} 

p^ = f (Y6) Y6 = (p^. - Pc>/{Pc - [(Pr + 

These calibration factors were reported in reference 7 to be independent of Reynolds 
number (based on tube outside diameter) over a range of 1x10^ to 4x10^ and indepen- 
dent of Mach number up to the maximum measured of 0.9. Since local Mach numbers 

over Wing C were expected to be as high as 1.8, the 3-hole probe was calibrated at 
Mach numbers up to 2. At Mach numbers up to 0.9 the calibrations were independent 


9 


of test Mach and Reynolds numbers. At Mach numbers above 0.9, deviations occurred 
at flow angles greater than 15®. For example, the flow angle at 30® could be in 
error by as much as 5® . 

In case the flow angles at the boundary-layer survey stations were found to be 
greater than 15® at local Mach numbers greater than 0.9, it would be necessary to 
make a Mach number correction to probe measurements; therefore, a method was sought 
that could be incorporated in the data reduction to determine a local Mach number. 
The method of determining local Mach number need only be approximate, since the Mach 
number corrections do not vary strongly with Mach number. 

Three correlation factors that do vary with Mach number were found and investi- 
gated (fig. 8(d)), labeled Y10, Y11, and Y12; all three were obtained using combina- 
tions of the measured probe and surface static pressures. 

Y10 = f[(pp + Pl>/2Pc] 

Y11 = f(p/P(,) 

Y12 = f 2p/(pj^ + p^) 

The correlation factor Y10 is based on the probe measurements alone, which is formu- 
lated by the ratio of the average of the right and left pressures to the center 
pressure. Y10 is the least sensitive to Mach number, but it might be usable since 
it is not sensitive to flow direction angle up to 30®. Both Y11 and Y12 use a 
combination of measured surface-static and probe pressures. The relation Y11 is the 
ratio of the surface-static and center pressures, so that at zero flow-direction 
angle it is identical to the ratio of free-stream static to pitot pressures. Y11 is 
most sensitive to Mach number; its estimated probable error is composed of only two 
random pressures; however, it varies with flow-direction angle. Its estimated 
probable error is the most favorable of the three relations because it is composed 
of only two random pressures. The relation Y12 is the ratio of the measured surface 
static pressure to the average of the right and left probe pressures. This relation 
is similar to the ratio of static to dynamic pressures, it is sensitive to Mach 
number, it does not vary with flow-direction angle up to 30®; however, its estimated 
probable error is composed of three random pressures, rather than two. 

Since the flow-direction angles from this test were found to be generally less 
than 10®, and since Mach number effects occurred only at flow angles greater than 
15®, no corrections were necessary for Mach number effects. 


RESULTS 


The boundary-layer data and plots of these data are tabulated on the enclosed 
microfiche records (which will be found on the book cover) for the test conditions 
listed in table 2. A sample data tabulation is given in table 3. Each survey is 
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identified by run and sequence numbers. All symbols are defined in the Nomenclature 
section. Samples of the boundary-layer-survey plots are given in figures 9 and 10 
for x/c = 0.218 and 0.421 from runs: sequences of 224:1 and 214:1, respectively, 
at M = 0.82 and Re = 10x10^. 


The measured 3-D laser velocity profiles (not tabulated on microfiche) are 
presented in figure 11 for M = 0.70 and 0.82. The measured turbulent-fluctuation 
velocities at M = 0.70 were used to obtain the distributions of chordwise and 
vertical Reynolds stresses (fig. 12). Figure 13 shows the measured flow angles 
through the boundary layer at M = 0.70 from the limited 3-D laser measurements. 
Although the accuracy of the 3-D measurements was not as good as desired, the mea- 
surements appear to show agreement with the oil-flow angles at the surface of about 
8° outboard, and with the inviscid flow calculations of about 5 ° inboard at the edge 
of the boundary layer ( refs . 5 and 6 ) . 
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TABLE 1 .- SECTION ORDINATES OF WING C AT 
ROOT AND TIP 


N 

X/C 

Root 

Z/Cjj Z / Cl 

Tip 

Z/Cu 

Z / Cl 

1 

0.00000 

0.00000 

0.000000 

0.00000 

0.00000 

2 

.00241 

.00730 

-.006025 

.00967 

-.00503 

3 

.00961 

.01542 

-.009709 

.01784 

-.00941 

4 

.02153 

.02261 

-.012482 

.02584 

-.01244 

5 

.03806 

.02830 

-.015382 

.03351 

-.01480 

6 

.05904 

.03285 

-.018439 

.04109 

-.01696 

7 

.08427 

.03653 

-.020903 

.04854 

-.01863 

8 

.11349 

.03928 

-.022924 

.05581 

-.01995 

9 

.14645 

.04115 

-.024471 

.06290 

-.02089 

10 

.18280 

.04221 

-.025486 

.06965 

-.02130 

11 

.22221 

.04261 

-.026195 

.07586 

-.02142 

12 

.26430 

.04253 

-.026280 

.08108 

-.02101 

13 

.30866 

.04202 

-.025949 

.08493 

-.02023 

14 

.35486 

.04109 

-.025082 

.08718 

-.01884 

15 

.40245 

.03982 

-.023888 

.08770 

-.01704 

16 

.45099 

.03812 

-.022217 

.08648 

-.01462 

17 

.50000 

.03613 

-.020079 

.08368 

-.01172 

18 

.54901 

.03384 

-.017094 

.07951 

-.00798 

19 

.59755 

.03135 

-.013470 

.07427 

-.00362 

20 

.64514 

.02864 

-.009348 

.06818 

.00112 

21 

.69134 

.02584 

-.005664 

.06142 

.00518 

22 

.73570 

.02298 

-.002667 

.05418 

.00825 

23 

.77779 

.02006 

-.000695 

.04682 

.01003 

24 

.81720 

.01710 

.000481 

.03956 

.01050 

25 

.85355 

.01415 

.000802 

.03256 

.00972 

26 

.88651 

.01124 

. 000588 

.02605 

.00807 

27 

.91573 

.00855 

.000108 

.02016 

.00589 

28 

.94096 

.00618 

-.000269 

.01491 

.00362 

29 

.96194 

.00422 

-.000561 

.01049 

.00142 

30 

.97847 

.00272 

-.000598 

.00701 

-.00028 

31 

.99039 

.00172 

-.000501 

.00452 

-.00141 

32 

.99759 

.00110 

-.000698 

.00315 

-.00233 

33 

1.00000 

.00082 

-.000821 

.00270 

-.00270 
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TABLE 2.- TEST CONDITIONS FOR 
BOUNDARY-LAYER DATA ON 
MICROFICHE 


Run Sequence M Re x/c Conf 


214 

1, 

3, 

4 

0.82 

6. 

,8 

0.421 

215 

1, 

3, 

4 

.82 

10 




216 

1. 


; 


.85 

6. 

.8 



217 

1, 

3, 

4 

.90 





218 

1, 


9 

5 

.95 





219 





.80 





220 





..70 

\ 




221 



r 


.82 

3.4 



222 

1, 

3, 

4 

.25 

3. 

,4 



223 

1, 

3, 

5 

.82 

6. 

,8 



224 





.82 



.218 

225 





.95 





226 





.90 





227 





.85 





228 





.82 





229 


1 



.80 





230 

1, 

2 


3 

.70 
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Figure 1.- Sketch of small-scale wing models for Lockheed-Georgia tests in their 

high Reynolds number facility. 
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Figure 2.- Wing C geometry. 
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Figure 3.- Rear view of 0.9 m semispan model of Wing C mounted on the wall of 

Ames 6- by 6-Foot Transonic Wind Tunnel. 




Figure 4.- Boundary-layer-probe traversing mechanism. 
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(a) Probe and vertically-traversing probe support. 
Figure 5.- Boundary-layer flow-direction probe. 
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(b) Top view of 3-hole flat tip probe. 
Figure 5.- Concluded. 
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Figure 6.- Location of boundary-layer surveys; a 
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(a) Probe pressures vs flow-direction angle. 

Figure 8,- Calibration curves for 3-hole flow-direction probe 


PROBE CALIBRATION 
FLOW DIRECTION 



(b) Probe differential-pressure factor (Y4) vs flow-direction angle. 


Figure 8.- Continued. 
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PROBE CALIBRATION 
IMPACT PRESSURE, PT2 

PROBE 3 

R/C = 3 X 10® ff"' 

FLOW DIRECTION ANGLE, t//, deg 


-30 -20 -10 0 10 20 30 



(c) Probe pitot-pressure factor (Y6) vs flow-direction angle. 

Figure 8.- Continued. 
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(d) Probe Mach number sensitivity at ili = 20®. 
Figure 8.- Continued. 
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(a) Velocity profile. 

Figure 9.- Sample plots of turbulent mean-velocity and flow-direction profiles from 
boundary-layer survey with 3-hole probe; M = 0.82, a = 5®, Re = 6.8x10”, 
x/c = 0.218. 
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FLOW ANGLE, deg 

(b) Flow direction angle. 
Figure 9.- Continued. 


28 



1.8 


1.6 


1.4 


1.2 


1.0 

E 

u 

.8 


.6 


.4 


.2 


0 

-.5 -.4 -.3 -.2 -.1 0 .1 .2 .3 .4 .5 

wi/ui e 



lUIIIIIII 

71 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HIT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1llllllll|IIIITnil|MllllliTTTrillll|M 

= SYMBOL 

ALPHA 

MACH 


RN 

RE RUN:SEQ 


m 

m 

BS 

■ 

D 


1 



9 



1 

■ 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

E 










E 








L 

E 

1 

1 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 




■ 

■ 

■ 

1 

H| 




■ 

1 

E 






< 

■ 






3IH 



■ 

■ 


I 

M 

imi 




“ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

■ 


■ 

■ 

■ 


1 

1 


■ 


I 

■ 

■ 




■ 


■ 

E 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


■ 

Tiiiimi. 


IIIUIIII 

minm 

IIIIIIIII 

\ 

IIIIIIIII 

^mm 


'll! 

1 

1 


(c) Crossflow velocity component. 
Figure 9.- Concluded. 
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(a) Velocity profile. 

Figure 10.- Sample plots of turbulent mean-velocity and flow-direction profiles from 
boundary-layer survey with 3-hole probe; M = 0.82, a = 5°, Re = 6.8x10”, 
x/c = 0.421. 
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(b) Flow direction angle. 
Figure 10.- Continued. 
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(c) Crossflow velocity component. 
Figure 10.- Concluded. 




(a) M = 0.82, x/c = 0.90. 


Figure 11.- Turbulent boundary-layer velocity surveys 

a = 5°, Re = 6.8x10^. 


from laser velociraeter 
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(b) M = 0.82, x/c = 1.0. 


Figure 11.- Continued. 
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(c) M = 0.70, x/c = 0.90. 
Figure 11.- Concluded. 
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(a) <r'>/rg and <s’>/Sg. 

Figure 12.- Turbulent boundary-layer velocity-fluctuation surveys from laser 
velocimeter; M = 0.70, a = 5° , Re = 6.8x10^, x/c = 0.90. 




Figure 13 



Boundary-layer flow-direction angles from 3-D laser velocimeter 
M = 0.7, o = 5°, Re = 6.8x10^, x/c = 0.90. 
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ID-Pf£SS0UT4 


24 


RUN.SEQ 

214.1 


HACH RNyT. RN PT P TTR Tr^ Q ALPHA 

0.820 2. 99Q fc.80 152fe 961 543.2 478.9 461.6 5.00 

corr U N YE ME TE VE UE UlE PSIE DELL' T>€TA 

18 106 45 0.344 1 066 444 109C 1081 1090 -7.6 0.1927 0.0171 


Y YCM Y/YE PL PC 
0.007 0.018 0.0208 865.6 964.8 
0.0.0 0.025 0.0282 867.6 971.1 
0.010 0.025 0.0282 869.5 972.9 
0.010 0.025 0.0288 870.4 973.8 
0.011 0.028 0.0325 869.9 978 1 
0.013 0.032 0.0368 875.9 968.1 
0.015 0.039 0.0449 878.9 995.6 
0.019 0.048 0.0544 887.2 1008.7 
0.019 0.048 0.0546 892.3 1013.8 
0.019 0.048 0.0544 891.6 1014.0 
0.021 0.055 0.0624 895.8 1024.3 
0.0250.0640.0727 907.110383 
0.028 0.072 0.0828 915.1 1051.6 
0.0330.0830.0948 924,11066.5 
0.033 0.083 0.0948 920.5 1066.3 
0.032 0.082 0.0940 924.4 1069.3 
0.037 0.095 0.1089 935.0 1083.5 
0.041 0.105 0.1201 939.6 1095.9 

0.047 0 120 0.1373 949.5 1112.6 
0.051 0.1290.1473 960.1 1127.4 
0.067 0.144 0.1646 966.8 1142.3 
0.061 0.155 0.1778 979.5 1158.1 
0.071 0 179 0.2053 1003.2 1189.6 
0.071 0.180 0.2062 1003.0 1191.0 
0.07. 0.180 0.2062 1004.3 1192.1 
0.080 0.203 0.2323 1022.6 1217.6 
0.089 0.226 0.2590 1C42.8 1247.4 
0.098 (J.243 0.2842 1069.8 1278.0 
0.106 0.273 0.3126 1091 .4 1309.0 
0.1170.2960.3390 ::'^,9 


PR PW Y4 Y6 

873.3 753.6 0.0803 0 

875.8 752.0 0.0824 0.0000 

876.8 752.3 0.0734 0.0000 

878.2 751.6 0.0789 0.0500 
877.5 750.6 0.0734 0.0000 

884.4 751.1 0.0794 0.0000 

883.9 750.4 0.0441 0.0000 

989.8 749.9 0.0215 0.0000 

894.5 750.9 0.0196 0 0000 

895.9 753.1 0.0363 0.0000 

899.3 753.1 0.0275 0.0000 

9U6.6 753.6 -0.0042 0.0000 

911.9 753.1 -0.0231 0.0000 

917.5 753.6 -0.0448 0.0000 

915.8 753.2 -0.0322 0.0000 

919.8 753.9 -0.0316 O.OOOC 

923.8 754.6 -0.0725 0.0000 

923.3 753.0 -0.0991 0.0000 

929.5 751.2-0.11550.0000 

935.7 751.1 -0.1358-0.0002 

937.1 749.8 -0.1559-0.0007 

944.4 749,5 -0.1792-0.0011 

954.9 748 6 -0.2296-0.0022 

955.7 748.8 -0.2235-0.0021 

957.9 750.0 -0.2199-0.0020 

966.2 749.5 -0.2529-0 0027 

972.8 748.1 -0.2923-0.0035 

990.5 750.0 -0.3201-0.0037 

999.2 749.5 -0.3496-0.0037 

1008.2 747.7 -0.3757-0.0037 


83623.04 


PAGE 1 


Th^Tl DSTAR 0ST1 H HI RTH RTH1 

0.0180 0.0360 0.0365 2.0 2.0 4.799E^02 4.864£^02 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/UE U1/U1E W/Lt W1/U1E RHO/ 
17 5 9 965 0 605 0.6115 0.6166 0.6083-0.0182 0.0627 0.8775 

17 59 971 0 614 0.6204 0.6255 0.6171-0.0181 0.0639 0.8794 

1.8 5.8 973 0.617 0.6233 0.6285 0.6201-0.0195 0.0629 0.6800 

1.7 5.9 974 0.620 0.6254 0.6307 0.6222-0.0188 0.0639 0.9806 

18 58 978 0.627 0.6322 0.6375 0.6290-0.0197 0.0638 0.8820 

1 7 5 9 988 0.638 0.6430 0.6484 0.6396-0.0192 0.0658 0.8844 

21 55 996 0 649 0.6525 0.6578 0.6496-0.0243 0.0620 0.8865 

2’4 5 2 1009 0 665 0.6676 0.6729 0.6648-0.0277 0.0606 0.8900 

2.4 5.2 1014 0.6o9 0.6715 0.6768 0.6687-0.0282 0,0606 0.8909 

2 2 5.4 1014 0.666 0.6686 0.6740 0.6657-0.0259 0.0626 0.8903 

■2 3 5.3 1024 0.678 0.6794 0.6849 0.6765-0.0274 0.0625 0.8929 

-26 49 1038 0.692 0.6929 0.6982 0.6903-0.0322 0.0596 0.8961 

28 47 1052 0.707 0.7066 0.7119 0.7042-0 0353 0.0582 0.8996 

3 1 4.5 1066 0.722 0.7199 0.7251 0.7176-J.0390 0.0564 0.9030 

2.9 4.6 1066 0.722 0.7202 0.7255 0.7178-0.0373 0.0581 0.9031 

29 46 1069 0.725 0.7220 0.7274 0 "197-0.0373 0.0583 0.9036 

-3 4 4.2 1063 0.738 0,7339 0.7391 ( 320-0.0436 0.0537 0.9068 

-3 7 3.9 1096 0.752 0.7468 0.7519 0.7451-0.0481 0.0509 0.9103 

-38 37 1113 0 770 0.7630 0.7650 0.7614-0.0515 0.C497 0.9148 

-4 1 3 5 1127 0.784 0.7754 0.:302 0 . 7739-0 . CT54 0.0474 0.9184 

-4 3 3.3 1142 0.799 0.7886 0.7933 0.7873-0.0595 0.0451 0.9223 

-4 6 3.0 1158 0.31^ 0.8010 0.8055 0.7999-0.0642 0.0421 0.9260 

-51 24 1190 0.841 0.8250 0.8289 0 . 8242 -0 . 0746 0.0350 0.9335 

-51 2 5 1191 0.842 0.8257 0.8297 0.824^-0.0736 0.0360 0.9338 

-50 2 5 1192 0.842 0.8251 0.8291 0.8243-0.0730 0.0366 0.9336 

-5.4 2.2 1218 0.863 0.8432 0.8468 0 . 8426-0 . 0802 0.0713 0.9395 

-59 17 1246 0 887 0.8641 0.8671 0.8637-0.0890 0.0J58 0.9465 

-62 14 1279 0.908 0.8809 0.8834 0.8806-0.0957 0.0213 0.9524 

-65 1C 1310 0 930 0.8995 0.9015 0.8993-0.1031 0.0164 0.9592 

-6807 1341 0.953 0.9183 0.9198 0.9182-0.1101 0.0119 0.9662 
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ID-PHESSOJT4 


24 JUN 83»23.04 CONT. PAGE 2 


0.136 

0.346 

0.136 

0.346 

0.136 

0.345 

0.154 

0.392 

0.174 

0.441 

0.193 

0.4X 

0.211 

0.536 

0.2X 

0.585 

0.249 

C.632 

0.268 

0.681 

0.287 

0.728 

0.SO6 

0.777 

0. ?5 

0.825 

0.344 

0.874 

0.344 

0.874 

WTSMI034 


0.3959 

0.3956 

0.3947 

0.4487 

0.5046 

0.5600 

0.6128 

0.6688 

0.7233 

0.7793 

0.83X 

0.88<»2 

0.94i0 

0.9994 

1.00CO 


1162.2 

1162.2 

1162.6 

1200.2 

1229.2 
124«.4 

1252.2 

1255.1 

1255.2 
1252.9 

1250.8 

1246.9 
1245.1 

1242.3 

1243.4 


1400.2 
1396.1 

1396.1 
1448.5 

1488.4 

1510.7 

1521 .0 

1524.5 
1524.5 

1521 .3 

1519.2 

1514.8 

1513.2 

1510.9 

1511.1 


1032.7 

1032.9 

1033.4 

1052.4 

1068.4 

1079.4 

1006.5 

1090.0 

1092.0 
1093.2 
1093.2 
1094.' 
1091.4 

1093.2 

1092.3 


RESULTS may be BAO.COHPUTEO 


748.8 -0.4277-0.0037 -7.4 0.1 

749.7 -0. *.‘302-0. 0037 -7.5 0.1 
751.3 -0.4303-0.0037 -7.5 0.1 

752.2 -0. 4588-0. X37 -7.8 -0.2 
753.1 -0. 4737-0. M37 -8.0 -0.4 

751.5 -0. 4732-0. 0us7 -8.0 -0.4 

751.3 -0. 4713-0. X37 -7.9 -0.4 

749.5 -0.4688-0.X37 -7.9 -o.3 

748.6 -0. 4652-0. X37 -7.9 -0.3 
748.6 -0. 4586-0. X37 -7.8 -0.2 
748.6 -0. 4539-0. X37 -7.7 -0.2 
748.6 -0. 4439-0. X37 -7.6 -0.0 
748.6 -0. 4457-0. X37 -7.6 -0.1 
748.6 -0. 4346-0. X37 -7.5 0.1 

747.8 -0. 4401-0. X37 -7.6 0.0 
ON 05NCV92#12.35.PROGRAH CHANGE 


1401 0 990 0.9484 0.9487 0.9484-0.1236 0.0024 
1399 0 908 0.9465 0.9467 0.9465-0.1239 0.0r'l9 
1399 0.986 0.9450 0.9453 0 . 9450-0 . 1 237 o.X19 
1450 1.015 0.9684 0.9679 0 . 9684-0 . 1 323-0 . X37 
1490 1.037 0.9056 0.9647 0.9956-0.1376-0.0067 
1512 1.051 0.9967 0.9958 0.9966-0.1391-0.0067 

1522 1.057 1.X12 1.0X3 1 .XH-0. 1393-0. 0063 
1526 1.061 1.0042 1.X34 1.0041-0.1393-0.0058 
1526 1.062 1.0049 1.0042 1.0049-0.1386-0.0051 

1523 1.060 1.X36 1.X31 1 .X36-0. 1371-0. X37 
1520 1.059 1.0027 1.0023 1 .0027-0.1360-0.0028 
1516 1.057 1.00X 1.0X7 1 .OOX-0. 1337-0. 0008 
1514 1.056 1.0001 1.00X 1 .0X1 -0 . 1340-0 .X1 1 
1512 1.055 0.9992 0.9993 0.9992-0.1317 0.X11 
1512 1.056 1.00X 1.00X 1.00X-0.1329 O.OOX 

ON 14APRS3*14.03.LAST WARNING. 


0.9781 

0.9773 

0.9767 

0.9863 

0.9937 

0. 9905 
1.0005 
1 X19 
1 .0022 
1 Xlt 

1. X12 
1 .0004 
1 .0001 
0.9996 
1 .OOX 
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ID-PRESS0UT4 
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RUN.SEQ 

214.3 


HACH F»4/L RN PT P TTR TH Q ALPHA 

0.820 2.992 6.01 1527 981 543.5 479.0 462.5 5.00 

rjj€ UN YE TE VE UE U1E P5IE OELU T>€TA 

18 * 08 45 0.343 1.062 444 1095 1006 1095 -7.5 0.1929 0.018 


Y YCM Y/YE PL PC 
0.0060.0140.0162 851.2 939.8 
0.007 0.019 0.0217 866.5 952.6 
0.007 0.019 0. ''21 7 060.0 956.1 
0.007 0.01=> 0.0217 850.7 949.1 
0.010 0.025 0.0206 854.4 957.8 
0.011 0.029 0.0332 065.9 971.8 
0.0140.0360.0415 871.3 903.0 
0.018 0.046 0.0625 874.7 996.0 
0.018 0.046 0.0528 877.9 999.5 
0.018 0.047 0.0533 883.0 1002.4 
0.022 0.065 0.0634 889.5 1017.8 
0.02b 0.065 0.0749 897.3 1031.3 
O.OX 0.075 0.0064 904.3 1045.3 
0.033 0.084 0.0968 919.3 1063.7 
0.033 0.084 0.0959 914.4 1063.3 
0.033 0.083 0.0963 923.7 1068.0 
0.038 0.097 0.1109 929.4 1079.2 
0.0420.1060.1215 941.71096.9 
0.047 0.121 0.1382 953.7 1114.4 
0.052 0.131 0 1506 960.4 1128.2 
0.057 0.144 0.1656 968.2 11 -lO. 5 
0.061 0.156 0.1791 978.4 1156.7 

0.070 0.179 0.2053 994.2 1183.5 
0.071 0.180 0 2067 995.6 1185.2 
0.071 0.179 0.2058 997.7 1186.1 
0.080 0.204 0.2340 1017.3 1213.8 
0.089 0.226 0.25% 1040.8 1243.7 
0.099 0.251 0.2878 1063.0 1275.7 
O.loL 0.275 0.3155 1092.7 1309.4 
0 112 0.299 0.3434 1118.8 1343.2 


PR PU Y' Y6 

859.1 744. 0 0.0930 0.0000 

864.8 744.9 0.0896 0.0000 

068.1 745.6 0.0878 0.0000 

858.9 743.7 0.0872 0.0000 

863.0 743.2 0.0866 0.0000 

872.9 743.0 0.0686 0.0000 

877.1 743.2 0.0534 0.0000 

878.4 742.5 0.0309 C.OOOO 

882.8 742.5 0.0415 0.0000 

886.0 743.2 0.0256 0.0000 

892.4 744.9 0.0225 0.0000 

895.9 744.8 -0.0101 0.0000 

902.3 744.4 -0.0144 0.0000 

912.5 746.0 -0.0459 0.0000 

910.6 746.7 -0.0251 0.0000 

917.4 750.7 -0.0427 0.0000 

920.1 751.9 -0,0601 0.0000 

726.3 751.9-0.09480.0000 

933.4 754.4 -0.1192 O.OOCO 

937.1 753.9 -0.1302-0.0001 

940.3 751.4 -0.1500-0.0005 

943.8 748.6 -0. 1771 -0.001 1 

950.4 746.1 -0.2074-0.0017 

950.4 744.0 -0.21X-0.0018 

951.4 744.3 -0.2187-0.0020 

960.8 743.1 -0.2513-0.0026 

972.3 742.5 -0.2087-0. 0034 

962.9 742.5 -0,3:69-0.0037 

998.7 745.0 -0. 3563-0. X37 

1011.4 746.1 -0. 3860-0. X37 


83*23.04 


PAGE 3 


T>€T1 DSTAR D571 H HI RTH RTHI 
0.018P 0.C368 0.0372 2.0 2.0 5.013E*02 5.060e*C2 


PSI DPSI PCC ML V/VE UAJE U1/U1E W/l£ W1/U1E RHO/ 
-15 63 940 0.587 0.5924 0.5973 0.5892-0.0159 0.0617 0.8724 
-16 5 9 553 0.603 0.6073 0.6123 0.6041-0.0168 C.0O2b 0.6755 
-1.6 5.9 95o 0.607 0.6106 0.6156 0.6073-0.0171 0.0628 0.8762 
-16 5 9 949 0.601 0.6049 0.6099 0.6017-0.0170 0.0622 0.8750 
-It 59 958 0.613 0.6166 0.6217 0.6134-0.0174 0.0633 0.8774 
-1.8 5.7 972 0.631 0.6336 0.6388 0.6305-0.0205 0.0625 0.8811 
-20 55 983 0.645 0.6462 0.6514 0.6433-0.0229 Q.0618 0.8840 
-2 3 5 2 9% 0.662 0.6616 0.6668 0.6588-0.0263 0.0605 0.3875 
-2 1 5.4 999 0.666 ">.6653 0.6706 0.6624-0.0251 C.0621 0.8884 
-2 3 5 2 1002 0 668 0.6675 0.6727 0.6648-0.0272 0.0603 0.8889 
-2352 1018 0 603 0.6811 0.6864 0.6783-0.0281 0.0612 0.8922 
-2 7 4.3 1031 0.6-^ 0.6949 0.7001 0. 6924-0. 03X 0.0581 0.8956 
-2748 1045 0.714 0.7089 0.7142 0.7065-0.0343 0.0587 0.8992 
-3 1 4.4 iC64 0.7X C.722^: 0.7291 0.7218-0.0393 0.0557 0.9031 
-2.9 4.6 1063 0.729 0.7227 0.7200 0.7203-0.0364 0.0584 0.9028 
-31 44 1068 0 728 0.7218 0.7270 0.7196-0.0388 0.0559 0.9026 
-3 2 4 3 1079 0.737 0.7X3 0.7354 0.7283-0.0416 0.0542 0.9048 
-3.6 3.9 1097 0.755 0.7457 0.7506 0 7440-0.0474 0.0505 0.9090 
-3 9 3.6 1114 0.768 0.7573 0.7621 0.7^-0.0516 0.0479 0.9123 
-40 35 1128 0 781 0.7691 0.7739 0.7677-0.0541 0.0470 0.9157 
-i 2 3.3 1141 0.7% 0.7817 0.7964 0.7805-0.0581 0.0447 0.9194 
-4 5 3.0 1157 0.814 0.7975 0.8018 0.7964-0.0636 0.0412 0.9242 
-4.9 2.6 1184 0.*’40 0.8197 0.8238 0.8188-0.0704 0.0374 0.9311 
-4 9 2.6 1186 0.844 0.8233 0.8273 0.8225-0.0716 0.0366 0.9323 
-50 25 1137 0.844 0.8235 0.8275 0.8228-0 .0726 0.0357 0.9324 
-5421 1214 0.968 0.8437 0.8472 0.6432-0.0799 0 031 1 0.9390 
-5817 1244 C.892 0.8636 C.S666 0.8632-0.0883 0.025j 0.9458 
-6.1 1.4 1277 C.915 0.8831 0.t>856 0.8828-0.0953 0.0209 0.9527 
-6609 1310 0 936 0.9000 0.9C18 0.8999-0. 1C13 0.0141 0.9590 
-6.9 0.6 1344 0.967 0.9175 0.9186 0.9174-0.1119 0.0089 0.%56 



TST-366 PH-1 TH-66 2U.3 


ID-Pf€SS‘<'JTi 


24 JUN 83*23.04 CONT. PAGE 4 


0.137 

0.137 

0.137 

0.155 

0.174 

0.193 

0.213 

0.231 

0.250 

0.2b9 

0.287 

0.305 

0.325 

0.343 

0.343 


0.348 

0.3906 

1161 .8 

0.348 

0.2909 

1161.1 

0.348 

0.3906 

1162.5 

0.394 

0.451b 

1199.7 

0.442 

0.5074 

1229.4 

0.490 

0.5621 

1242.8 

0.540 

0.6196 

1251 .6 

0.596 

0.6723 

1253.9 

0.634 

0 7278 

125i'.6 

0.682 

J.7825 

1253.0 

0.7X 

0.8:~’ 

1248.8 

0.775 

0.8889 

1246.3 

0.826 

0.9476 

1244.0 

0.872 

1.0000 

1241 .7 

0.872 

1 .0000 

1241 .6 


1400.9 

1032.5 

1400.0 

1031.3 

1390.5 

1033.9 

1450.8 

1051.6 

1490.3 

1068.3 

1511.3 

1078.5 

1520.7 

1086.4 

1523.0 

1089.2 

1523.2 

1090.9 

1521 .6 

1091 .5 

1517.2 

1093.2 

1514.3 

1093.1 

1512.7 

1090.0 

1510.1 

1091.5 

1510.1 

1092.7 


747.7 -0.4257-C.0037 -7.4 0.1 

746.8 -0.4273-0.0037 -7.4 0.1 

747.2 -0.4283-0.0037 -7.4 0.1 

747.0 -0.45*=6-0.0037 -7.7 -0.2 

747.7 -0.4719-0.0037 -7.9 -0.4 
745.6 -0.4684-0.0037 -7.9 -0.4 
744 7 -0.4719-0.0037 -7.9 -0.4 

745.0 -0.4688-0.0037 -7.9 -0.4 

742.9 -0.4671 -C. 003’ -7.9 -0.4 

743.3 -0.4625-0.0037 -7.6 -0.3 

743.8 -C. 4494-0. 003/ -7.7 -0.2 

744.9 -0.4447-0.003'* -7.6 -0.1 

743.3 -0.4454-0.0037 -7.6 -0.1 
^42 9 -0.4375-0. 003/ -7.5 -0.0 

742.0 -0.4341-0.0037 -7.5 0.0 


1402 0.992 0.9455 0.9457 
1401 0.992 0.9459 0.9460 
1400 0.99* 0.9447 0.9449 
1452 1.023 0.9697 0.9692 
1492 1.044 o 9867 0.9057 

1513 1.058 C.9975 0.9966 

1522 1.064 1.0022 1.0011 
1524 1.065 1.13028 1.0019 
1524 1 .068 1 .0047 1 .0038 

1523 1.066 I.COT 1.0030 
1518 1.063 1.03^4 1.0010 
1516 1 .061 0.9994 0 9991 

1514 1.062 1.0001 0.9998 
1511 1 .061 0.9992 0.9992 
1511 1 .062 1 .0000 1 .0000 


0.9455-0.1229 0.0016 0.9767 
0.9459-0.1232 0.0013 0.9768 
0.9447-0.1233 O.C011 0.9764 
0.9697-0.1319-0.0042 0.9067 
0.9066-0.1 374-0. C075 0.9941 
0.9975-0.1382-0.0069 0.9909 
1 .0021-0. 1396-C.C076 1.0010 
1.0026-0.1390-0.0070 1.0013 
1.0047-0.1390-0.0067 1 .0021 
1.0037-0.1379-0.0058 1.0017 
1 .0014- 0.1 349-G. 0031 1.0007 
0.9994-0. 1337-0.0022 0.9997 
1.0001-0.1339-0.0023 1.0000 
0.9992-0.1322-0.0007 0.9997 
1.0000-0.1316 0.0000 1.0000 



TST-366 PH-1 TN-^ 2U.4 ID-PRESSOUTi 24 JUN 83»23.C4 PAGE 5 

RUN.SIQ 

214.4 


HACH RK/u RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.821 2.. , O.80 I52t> <961 543.5 479.0 462.4 5.00 

OJtf W N rE ME TE VE UE UtE PSIE DELU TVETA TfCTI OSTAR DSTI H HI RTH RTH1 
18 108 45 0.34’ 1.066 443 1099 1090 1099 -7.6 0.2006 0.0191 0.0193 0.0372 0.037b 1.9 1,9 5.166E*02 5.218E*02 


Y 

TCM 

Y/YE 

0.004 

0.011 

0.0123 

0.005 

0.014 

0.0161 

0.005 

0.014 

0.0161 

0.006 

0.014 

0.0163 

0.008 

0.020 

0.0230 

0.010 

0.025 

0.0288 

0.012 

0.032 

0.0366 

0.016 

0.041 

0.0479 

0.016 

0.041 

0.0479 

0.016 

0.041 

0.0479 

0.020 

0.050 

0.0581 

0.024 

0.060 

0.0697 

0.027 

0,069 

0.0793 

0.031 

0.078 

0.0897 

0.C30 

0.077 

0.0894 

0.030 

0.077 

0.0885 

0.035 

0.089 

0,1033 

0.040 

o.io; 

0.1175 

0.044 

0.113 

0.1303 

0.049 

0.123 

0.1425 

0.055 

0.139 

0.1610 

0.059 

0.149 

0.1720 

0.068 

0.173 

0.2001 

0.068 

0.173 

0.2004 

0.068 

0.173 

0.2001 

0.077 

0.195 

0.2254 

0.087 

0.222 

0.2564 

0.096 

0.244 

0.2319 

0.106 

0.268 

0.3097 

0.115 

0.293 

0.3381 


PL PC PR 

845.3 926.3 853.5 

849.9 938.2 868.6 

851.6 939.8 860.4 

848.1 937.7 856.3 

854.3 949.8 862.5 

866.6 967.5 874.0 

871.0 975.9 875.4 

881.3 993.7 885.3 

877.2 993.0 882.0 

878.3 993.5 882.0 

886.9 1009.8 889.9 

893.4 1024.3 893.5 

901.0 1037.6 900.2 

912.5 1054.9 909.4 

908.8 1053.0 903.7 

909.6 1053 0 904.9 

918.8 1067.2 909.5 

926.4 1083.3 9H.8 

936.1 1096.7 9W.2 

948.8 1117.0 926.8 

962.0 1134.2 933.9 

973.0 1149.9 940.4 

994.7 1180.5 95C.7 

994.5 1183.0 949.5 

906.4 1183.1 953.4 

1013.6 1206.2 959.7 
1037.61239.5 971.4 
1057.9 1267.5 982.0 

1082.4 1300.7 992.3 

1110.5 1336.2 1006.8 


PW 

Y4 

Y6 PSl 

DPSI 

745.6 

L 1066 

0.0000 -1.3 

6.2 

746.9 

u 1u42 

0.0000 -1.4 

6.2 

746.9 

0.1045 

0.0000 -1 .4 

6.2 

746.5 

0.0961 

0.0000 -1.5 

6.1 

745.6 

0.0901 

0.0000 -1.6 

6.0 

746.9 

0.0761 

0.0000 -1.7 

5.9 

746.9 

0.0428 

0.0000 -2.1 

5.5 

748.3 

0.0369 

0.0000 -2.2 

5.4 

747.9 

0.0420 

0.0000 -2.1 

5.5 

749.2 

0.0327 

0.0000 -2.2 

5.4 

748.3 

0.0249 

0.0000 -2.3 

5.3 

746.9 

0.0003 

0.0000 -2.6 

5.0 

746.3 

-O.OCW5 

0.0000 -2.7 

4.9 

746.9 

-0.0214 

O.OOCO -2.8 

4.8 

745,3 

-0.0344 

0.0000 -3.0 

4.6 

740,1 

-O.C52*^ 

n 0000 -2.9 

4.6 

74c. u 

-0.0609 

0.0000 -3.2 

4.3 

742.0 

-0.0713 

0.0000 -3.4 

4.2 

741 .8 

-0.0998 

0.0000 -3.7 

3.9 

742.4 

-0.\22t 

0.0000 -3.9 

3.7 


741.8-0.1511-0.0006-4.2 3.4 
744.1 -0.1684-0.0009 -4.4 3.2 

744.1 -0.2116-0.0018 -4.9 2.7 

744.8 -0.2135-0.0019 -5.0 2.6 

746.8 -0.2069-0.0017 -4.9 2.7 
V44.8 -0.2452-0,0025 -5.3 23 
744.3 -0.2816-0.0033 -5.7 1.9 

744.7 -0.3064-0.0037 -6.0 1.6 

743.8 -0.3422-0.0037 -6.4 1.2 

745.0 -0.3735-0.0037 -6.6 0.8 


PCC ML V/VE U/l€ 
926 0.566 0.5698 0.5747 
938 0.580 0.5837 0.5887 
940 0.582 0.5868 0.5906 
938 0.580 0.5836 0.5886 
950 0.5«8 0.6007 0.6057 
967 0.619 0.6204 0.6256 
976 0.630 0.6303 0.6354 
994 0.650 0.6484 0.6536 

993 0.649 0.6481 0.6534 

994 0.648 0.6469 0.6521 
1010 0.669 0.6657 0-6.11 
1024 0.687 0.6827 0.6810 
1038 0.703 0.6966 0.7020 
1055 0.720 0.7123 0.7177 
1053 0.720 0.7126 0.7179 
1053 0.728 0.7194 0.7249 
1067 0.740 0.7236 0.7350 
1083 0.756 0.7439 0.7491 
1097 0.769 0.7555 0.7606 
1117 0.787 0.7714 0.7764 
1134 0.803 0.7855 0.7902 
1150 0.814 0.7947 0.7994 
1181 0.840 0.8170 0.8212 

1183 0.841 0.8179 0.8221 

1184 0.838 0.8159 0.8201 
1207 0.860 0.0339 0.8377 
1240 0.886 0.8562 0.8594 
1268 0.906 0.8/30 0.8759 
1302 0 931 0.0933 0.8955 
1337 0.954 / 0.9133 


U1AI1E WAJE W1/U1E RMO/ 
0.5664-0.0135 0.0620 0.8669 
0.5003-0.0142 0.0632 0.9697 
0.5824-0.0142 0.0634 0.8701 
0.5003-0.0153 0.0621 0.8697 
0.5973-0.0165 0.0631 0.e^32 
0.6172-0.0190 0.0633 0.8774 
0.6274-0.0236 0.0600 0.8795 
0.6455-0.0250 0.0610 0.8836 
0.6452-0.0244 0.0616 0.8836 
0.6441-0.0255 0.06C4 0.8833 
0.6629-0.0272 0.0612 0.8877 
0.6801-0.0311 0.0596 0.89i8 
0.6940-0.0326 0.0599 0.8953 
0.7098-0.0354 0.0592 0.8993 
0.7103-0.0372 0.0575 0.8994 
0.7171-0.0373 9.0503 0.9012 
0.7277-C.0417 0.0553 0.9(V0 
0.7418-0.0440 0.0549 0.9078 
0.7537-0.0487 0.0517 0.9111 
0.7698-0.0531 0.0495 0.9,57 
0.7841-0.0585 0.0460 0.9199 
0.7935-0.0620 0.0438 0.9228 
0.8161-0.0709 0.0379 0.9297 
0.8171-0.0713 0.0377 0.9300 
0.8150-0.0700 0.0386 0.9294 
0.8333-0.0790 0.0331 0.9353 
0.8557-0.0063 0.0277 0.9428 
0.8727-0.0924 0.0239 0.9487 
0.8931-0.1010 0.0180 0.9561 
0.9116-0.1089 0.0126 0.%30 


ID-PfCSS0UT4 


24 


TST-366 PH-1 JH<b 

0.134 0.340 0.3<)29 
0.134 0.340 0.3929 
O.K. 0.340 0.3929 
O.lbl 0.384 0.44/2 
C.171 0.434 0.5019 
0.19C 0.482 0.5567 
0.209 0.530 0.6124 
0.228 0.579 0.6695 
0.246 0.625 0.7220 
0.266 0.675 0.7797 
0.284 0.722 0.8348 
0.302 0.768 0.8872 
0 222 0.817 0.9446 
0 341 0 «65 1.0000 
0.341 0.865 1.0000 


214.4 

1153.9 1391 .6 1029.2 

1155.5 1392.4 1029.2 

1154.6 1394.0 1028.8 

1194.3 14.^.5 1048.4 

1224.3 1484.4 1063.7 

1242.0 1507.2 1076.8 

1249.9 1519.2 1004.0 

1253.8 1522.4 1088.1 

1254.3 1522.9 1089.8 
1253.2 1521.9 1089.7 

1250.9 1519.4 1090.9 

1248.1 1516.2 1090.7 

1244.6 1512.9 1090.2 
1242.0 1510.0 1091.1 
1242.0 1510.2 1089.7 


743.6 -0.4159-0.0037 
744.3 -0.421 1-0. C037 
744.3 -0.4162-0.0037 

744.1 -0.4543-e.0037 
742.9 -0.4720-0.0037 
743.8 -0 4749-0.0037 
743.6 -0.4709-0.0037 
742.5 -0.4714-0.0037 
742.5 -0.4687-0.0037 

740.2 -0.4668-0.0037 

739.3 -0.4593-0.0037 

738.3 -0.4539-0.0037 
738.3 -0.4469-0.0037 
738.3 -0.4392-0.0037 
738.1 -0.4422-0.0037 


83»23.‘4 CONT. PAGE 6 


-7303 1393 0.991 0.9414 0.9421 0.9414-0.1205 0.0050 0.9748 
-7*3 0'2 1394 0 991 0.9412 0.9418 0.9412-0. 1215 0.0040 0.9747 
-?’3 0’3 1395 0 992 0.9420 0.9427 0.9420-0.1206 0.0049 0.9750 
-7 7 -0.1 1444 1.02* 0.9652 0.9648 0.9652-0. 1310-0.0024 0.9647 
-7 ■ -0 3 1486 1.046 0.9649 0.9641 0.9649-0. 1372- C. 0059 0.9933 
-80-04 1508 1.058 0.9939 0.9930 0.9939-0.1391-0.0066 C.9973 
-7*9 -0 3 1521 1.065 0.9991 0.9983 0.9991-0.1390-0.0058 0.999b 
-79-03 1524 1.068 1.0013 1.0006 1.0013-0.1394-0.0059 1.0006 
-79-03 1524 1.068 1.0015 1.0008 1.0015-0.1389-0.0054 1.0007 
-7 9 -0 3 1523 1.070 1 .00» 1.0024 1.0030-0.1387-0.0050 1.0014 
-78-02 1521 1.070 1.0028 1.0023 1 .0028-0.1371-0.0036 1.0013 
-7 7 -0.1 1517 1.069 1.0023 1.0020 1 .C023-0. 1 360 -0.0024 1.0011 
-7 6 -0.1 1514 I .067 1 .0010 1 .0008 1 .0010-0. :344-0.0010 1 .0004 
-7 6 0 0 1511 1.066 0.9998 0 999^ 0.9990-0. ’327 0.0006 0.9999 
-7 fc 0.0 1511 1.066 1.0000 1.0000 1.0000-0.1133 0.0000 1.0000 



TST-356 PH-1 TN-06 2’;-1 ID-PRiSSOUTi 24 JUN 83423-Oi PAGE 7 

BUK.SEQ 

215.1 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.821 4.352 223P 143F 5^!6.8 4S1 .9 ^78 3 5.00 


CCM^ y N YE ME T£ VE UE U1E PSIE OELU TfCTA T>€T1 OSTAR OSTI H 

18 106 45 0.340 1.074 4/4 1109 1099 1109 -7.6 0.2090 0.01S7 0.0192 0.03b0 0.0368 1.9 


HI RTH RTH1 

1.9 7.420E>02 7.603E*02 


Y YCM Y/YE PL 
0.004 0.011 0.0123 1223.7 
0.006 0.014 0.0167 1227.6 
0.006 0.015 0.0169 1226.2 
0.006 0.015 0.0169 1227.6 
0.007 0.018 0.0213 1236.8 
0.010 (!.025 0.0286 1253.7 
0.011 0.028 0.0329 1262.3 
0.015 0.039 0.0451 1277.0 
0.015 0.039 0.0454 1277.3 
0.CI5 0.039 0.0454 1276.5 
0 019 0.048 0.0555 1284.9 
0.023 0.057 0.0663 1298.3 
0 027 0.068 0.0782 1297.1 
0.030 0.076 0.0883 1324.9 
0.-’'» 0.077 0.0886 ,317.7 
O.C?9 0.074 0.0857 1324.2 
0.0:5 0.088 0.1023 1334.5 
0.036 0.097 0.1119 1346.3 
0.044 0.113 0.1M7 1362.1 
0.047 0.120 0.1391 1365.5 
0.054 0.137 0.1589 1377.6 
0.058 0.148 0.17M 1398.9 
0.067 0.169 0.1960 1415.3 
0.067 0.170 0.1969 1419.9 
0.067 0.170 0.1969 1421 ,6 
0.C77 0.195 0.2250 1451 .7 
0.086 0.219 0.2532 1475.3 
0.095 n.2''.2 0.2902 1498.0 
0.104 0.2&5 0.9063 1539.7 
0.114 0.291 0..365 1570.4 


PC 

PR 

PW 

Y4 

Y6 PSI 

DPSI 

PCC 

1364.9 

1244.0 

1055.2 

0.1548 

0.0000 -0.8 

6.8 

1365 

1384.2 

1253.8 

1054.5 

0.1822 

0.0000 -0.6 

7.1 

1384 

1383.5 

1250.2 

1052.8 

0.1653 

0.0000 -0.7 

6.9 

1383 

1383.7 

1251.8 

1052.2 

0.1681 

0.0000 -0.7 

7.0 

1384 

1397.2 

1258.7 

1051.5 

0.1468 

0.0000 -0.9 

6.8 

1397 

1418.5 

1272.7 

1054.0 

0.1225 

0.0000 -1.1 

6.5 

1418 

1432.6 

1278.0 

1058.8 

0.096^ 

0.0000 -1.5 

6.2 

1433 

1463.2 

1299.3 

1061.1 

0.1274 

0.0000 -1.1 

6.6 

1462 

1462.9 

1294.2 

1061.4 

0.0949 

0.0000 -1 .5 

6.1 

1463 

1463.2 

1296.6 

1063.2 

0.1142 

0.0000 -1.3 

6.4 

1463 

1483.1 

1301.2 

1062.3 

0.0059 

0.0000 -1 .6 

6.0 

1483 

1503.4 

1315.0 

1063.7 

0.0051 

0.0000 1.6 

6.0 

1503 

1517.9 

1310.8 

1062.3 

0.0641 

O.OCOO -1.9 

5.7 

1518 

1548.6 

1333.0 

1063.2 

0.0406 

0.0000 -2.2 

5.5 

1549 

1545.4 

1329.2 

1064.6 

0.0519 

0.0000 -2.0 

5.6 

1545 

1547.9 

1330.6 

1057.0 

0.0289 

0.0000 -2.3 

5.4 

1548 

1568.9 

1342.5 

1061.8 

0.0348 

o.oono - 2.2 

5.4 

1569 

1505.7 

1344.4 

1063.0 

-0.0077 

0.0000 2.7 

5.0 

1586 

1610.3 

1357.7 

1064.8 

-0.0176 

O.QOOO -2.8 

4.9 

1610 

1624.3 

1354.2 

1064.3 

-0.0427 

0.0000 -3.1 

4.6 

1624 

1645.0 

1362.7 

1062.3 

-0.0544 

O.OOOO -3.2 

4.5 

1645 

1673.4 

1378.6 

1065.5 

-0.0714 

.0000 -3.4 

4.3 

1673 

1702.6 

1379.2 

1063.7 

-0.1184 

0.0000 -3.9 

3.8 

1703 

1706.5 

1383.6 

1065.2 

-0 1191 

0.0000 -3.9 

3.0 

1706 

1707.5 

1388.5 

1067.1 

-0.1C94 

0.0000 -3.9 

3.9 

1706 

1746.8 

1403.7 

1065.5 

-0.1503-0.0005 -4.2 

3.4 

1747 

1779.2 

1414.2 

1068.9 

-0. .827-0.0012 -4.6 

3.0 

1780 

1814.6 

1423.0 

1067.5 

-0.2117-0.0018 -4.9 

2.7 

1815 

1861 .2 

1446.6 

1068.3 

-C. 2527-0. 0027 -5.4 

2.2 

1862 

1901.7 

1458.3 

1068.5 

-J. 2896-0. 0034 -5.8 

1 .8 

1903 


ML V/VE UAJE U1/U1E WAJE W1/U1E »«/ 
0.618 0.6149 0.6204 0.6105-0.0086 0.0733 0.8745 
0 636 0,6316 0.6372 0.6268-0.0062 0.0779 0.8782 
0.637 0.6329 0.6385 0.6282-0.0079 0.0764 J.8785 
0 638 0.6336 0.6392 0.62G9-0.0076 0.0767 0.8787 
0.650 0.6450 0.6507 0.6405-0.0098 0.0761 0.8813 
0.665 0.6587 0.6645 0.6545-0.0133 0.0745 0.8845 
0.672 0.6645 0.67Q2 0.6606-0. 01 73 0.0713 0.0859 
C.693 0.6841 0.6901 0.6796-0.0131 3.0781 0.8907 
0.693 0.6835 0.6894 0.6796-0.0180 0.0731 0.8905 
0.691 0.6821 0.6880 0.6778-0.0150 0.0759 0.8902 
0.707 0.6965 0.7024 0.6926-0.0198 0.0731 0.8938 
0.721 0.7006 0.7146 0.7047-0.0203 0.0742 0.8970 
0.733 0.7191 0.7252 0.7155-0.0240 0.0720 0.899S 
0.753 0.7372 0.7432 0.7338-0.0279 0.0705 0.9047 
0.749 0.7340 0.7401 0 . 7305-0 . 0262 0.0718 0.9038 
0.759 0.7421 0.7482 0.7389-0.0298 0.0693 0.9061 
0.768 0.7504 0.7565 0.7470-0.0292 0.0709 0.9084 
0.778 0.7589 0.7649 0.7561-0.0357 0.065'» 0.9109 
0.792 0.7711 0.7771 0. 7683-0. 03"3 0.0653 0.9145 
0.801 0.7791 0.7849 0.7766-0.0419 0.0623 0.9169 
0.816 0.7915 0.7974 0.7891-0.0443 0.0615 0.9207 
0.8X 0.8034 0.0092 O.POM-0.0475 0.0599 0.9244 
0.848 0.8190 0.8245 0.8172-0.0557 0.0539 0.9294 
0 849 0.8198 0.8252 0.8100-0.0559 0.0538 0,9297 
0.848 0.3188 0.8243 0.8169-0.054’ 0.0553 0.9293 
0.871 0.8383 0.8435 0 . 8368-0 . 06«;-4 0.0499 0.9358 
0.885 0.8503 0.8552 0.3491-0.0683 0.0.'51 0.9399 
0.'>05 0.8665 0.8710 0.8655-0.0752 0.0409 0.9456 
0.927 0.8849 0.8888 0.8842-0.0841 0.0345 0.9523 
0.947 0.9005 0.9039 0.9001-0.0923 0.0284 0.9582 
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0.133 

0.337 

0.3905 

0.133 

0.337 

0.3899 

0.133 

0.337 

0.3905 

0.152 

0.306 

0.4465 

0.171 

0.434 

0.5019 

0.189 

0.479 

0.5545 

0.209 

0.531 

0.6143 

0.228 

0.578 

0.6691 

0.246 

0.625 

0.7220 

0.265 

0.674 

0.7794 

0.284 

0.721 

0.8337 

0.302 

0.767 

0.X71 

0.322 

0.817 

0.9451 

0.340 

0.864 

1.00X 

0.340 

0.064 

1.0000 


1631.2 1977.8 

1631.5 1976.9 
ie27.7 1977.8 
U94.5 2057.0 

1746.4 2121 .2 

1784.6 2173.3 

1814.2 2212.4 

1829.4 2228.3 

1834.2 2236.0 

1838.4 2238.2 
183?3.6 2238.2 

1878.8 2237.2 

1835. 4 2234.5 
lf^.8 2229.2 

1330.9 22X.6 


1485.1 1071.0 -C. 3480-0. 0037 -x,.: 

1498.1 ^074.6 -0.3438-0.0037 -6.5 

1480.4 IG71.2 -0.3475-0.0037 -6.5 

1514.8 1070.1 -0.3973-0.0037 -7.1 

1540.9 1073.2 -0.4303-0.0037 -7.5 

1557.0 ’074.2 -0.4530-0.0037 -7 7 

1575.2 1073.7 -0.461 6-0. X3'’ -7.8 

1586.1 1070.5 -0.4650-0.0037 -7.9 
1593.7 1072.8 -0. 4615-0. X37 -7.8 

1598.0 1073.7 -0. 4624-0. X37 - 7.8 

1601.5 1074.6 -0. 4576-0. X37 -7.8 

1602.0 1076.0 -0. 4582-0. X37 -7.8 

1603.5 1076.4 -0. 4504-0. X37 -7.7 
1603 1 1078.7 -0. 4422-0. 0037 -7.6 

1601.3 1077.5 -0.4461-0.0037 -7.6 


1.1 i9/v 0.9 '9 0.9266 0.92® 
1978 0.976 0.9240 0.9263 

1.1 1979 0.979 0.9264 0.9287 
0.6 2059 1.014 0.9537 0.9549 
0.2 2123 1.037 0.9720 0.9724 
-0 ! 2175 1.057 0.9068 0.9066 
-0.2 2214 1.072 0.9903 0. 99-^9 
-0.2 22X 1.061 1.0054 1 .X49 
-0.2 2237 1.082 1.0059 1.0055 
-0.2 2240 1.0C2 1.0063 1.0058 
-0.1 2240 1.082 1.0058 1.0055 
-0.1 2239 1.079 1.0038 1 .X35 
-0.0 2236 1.078 1.0029 1.0028 
0.0 2231 1 .074 1 .0001 1 .0002 
0 0 2233 1.074 1 ,C<00 1 .0000 


0.92(4-0.1059 0.0184 0.9b84 
0.9238-0.1048 0.0191 0.9674 
0.9263-0.1058 0.0184 0.9683 
0.9536-0.1185 0.0094 0.9795 
0.9719-0.1273 C. 0031 0.9874 
0.9868-0. 1337-0. XI 4 0.99A0 
0.9983-0.1 370-0. X31 0.9992 
1 .0054-0. 1387-0. X38 1 .0025 
1 .0059-0. 1380-0. X31 1.0027 
1 .0063-0. 1383-0. X33 1.0029 
1.0058-0.1372-0.0023 1.0027 
1 .X38-0. 1371 -0.0024 1 .X18 
1 .0029-0 1354-0. C009 1.X13 
1.0X1-0.1333 0.0006 1 .0X1 
l.OOX-0.1341 O.OOX 1.0X0 
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MACH RNyl. ?M -T P T-TR TP Q ALPHA 
0.821 4.395 10.x 2^'i2 1473 552.6 48/.0 694.2 5.X 


notf U N YE ME 

18 IX 45 0.345 1.090 


TE VE '€ U1E PSIE DELU nCTA T:-€T1 XTAR XTl H 
446 1129 :i19 1129 -7.7 0.2324 0.0212 0.0216 0.CU24 0.0432 2.0 


HI RTH RTH1 

2.0 8.525E*02 8.69X*02 


T 

YCM 

./YE 



0.X7 

0.019 

0.0216 

1255, 

.9 

0.009 

0.022 

0.0253 

1270. 

,7 

0.009 

0.022 

0.0253 

1270, 

.7 

0.0G9 

0.022 

0.0253 

126*;, 

.2 

0.011 

0.028 

0.0322 

1277, 

.6 

0.013 

0.03: 

0.0382 

1286 

.4 

0.015 

0.039 

0.0445 

1295 

.0 

0.019 

0.049 

0.C560 

13X, 

.0 

0.019 

0.049 

0.0554 

1309. 

.4 

U.019 

0.049 

0.0660 

1315 

.3 

0.023 

0.050 

0.0660 

1325 

.9 

0.026 

0.066 

0.0755 

1341 

.5 

O.OX 

0.075 

0.0861 

1340 

.6 

0.033 

0.CO4 

0.0%1 

1350 

.3 

0.033 

0.064 

0.0961 

1351 

.2 

C 033 

0.005 

0.0967 

1362 

.5 

0.038 

G.098 

0.1116 

1363 

.2 

0.042 

0.1X 

0.1230 

1379 

.4 

0 048 

0.122 

0.1391 

1396 

.5 

0 .^ 

0.133 

0.1517 

1415 

.7 

0.058 

0.147 

0.1600 

1416 

.2 

0.062 

0.158 

0.1X3 

1440 

.6 

0.072 

0.182 

0.2078 

1461 

.9 

0.072 

0.182 

0.2X1 

1464 

.9 

0.072 

0.182 

0.2X1 

1461 

■? 

0.X1 

0.206 

0.2350 

1488 


0.090 

0.2X 

0.2623 

1524 

.9 

0.099 

0.251 

0.2866 

1545 

.9 

0.109 

0.276 

0.3150 

1577 

.7 

0.118 

0.X1 

>:,343b 

1611 

.0 


PC 

PR 

PW 

Y4 

Y6 

1395.3 

1278.9 

1064.3 

0.1798 

o.oox 

1420.4 

1294.5 

1085.6 

0.1724 

o.oox 

1422.7 

1294.7 

1088.9 

0.1710 

o.oox 

1419.9 

’291.3 

1089.6 

0.18X 

o.oox 

1437.6 

1298.7 

1089.5 

0.1414 

o.oox 

1457.1 

1313.1 

1091 .4 

0.1695 

o.oox 

1464.1 

13X.1 

1089.1 

0.1379 

o.oox 

1497.6 

1323.7 

1090.9 

0.1276 

o.oox 

1504.2 

1329.0 

1093.7 

0.1063 

o.oox 

16X.2 

1334.3 

1094.6 

0.1035 

o.oox 

15X.4 

1347.1 

1098.0 

0.1X1 

o.oox 

1550.2 

1355.4 

1098.1 

0.X9' 

o.oox 

1560.1 

1350.6 

1096 2 

0.04fc9 

o.oox 

1583.8 

1359.0 

1095.3 

0.0379 

o.oox 

15C5.6 

1362.' 

1093.4 

0.0504 

o.oox 

1592.2 

1374.2 

1096.4 

0.0523 

o.oox 

1602.1 

1369,4 

1094.1 

0.0264 

o.oox 

1628.7 

1373 6 

1X2.4 

-0.X31 

o.oox 

1654.5 

1390.0 

1096.4 

-0.0250 

o.oox 

1678.8 

1407. 1 

100f.3 

-0.0320 

o.oox 

1690.3 

14X.0 

1C«3.2 

-0.X73 

o.oox 

1718.2 

1417.3 

1099.1 

-0.0806 

o.oox 

1754.3 

142: .4 

1095.0 

-0.1296-0.0X1 

1758.9 

1426.3 

109t t 

-0.1173 

o.oox 

1757.2 

142 1 .4 

1097 ,J 

-0.1261- 

-o.oox 

1792.0 

1433.2 

1X3.6 

-0.1657- 

-o.oox 

1834.5 

1452.3 

1X2./ 

' ^ jC 

'0.X18 

1867.6 

1464.1 

u 

-o!2253- 

-0.X21 

1)11.3 

1476 r 

1095.7 

-0.2646 

-O.X2<» 

1952.4 

’■.-0.3 

1X4.7 

-0.2940 

-0.X35 


PSI 

CFSI 

PCC 


V/VE 

—0.6 

7.1 

1395 

0.611 

0.6016 

-G.o 

7.0 

1420 

0.632 

0.6205 

-0.7 

•?.o 

1423 

0.630 

C.6188 

-C.5 

7.1 

1420 

0.627 

0.6159 

-0.9 

6.8 

1438 

0.642 

0.6297 

-0.7 

7.0 

U57 

0.656 

0.6423 

-0.9 

6.7 

1464 

0.664 

0.6497 

-1.1 

6.6 

1498 

0.668 

0.6714 

-1.4 

6.3 

1504 

0.090 

0.6731 

-1 .4 

6.3 

15X 

0.6‘.2 

0.6751 

-1 .3 

6.4 

1530 

0.705 

0.6865 

-1 .8 

5.8 

1550 

0.719 

0.6909 

-2.1 

5.6 

1560 

0.728 

0.7X7 

-2.2 

5.5 

1584 

0.745 

0.7216 

-2.0 

5.6 

1586 

0.748 

0.7243 

-2.0 

5.6 

1592 

0.75O 

0.7256 

-2.3 

5.4 

1602 

0.759 

0.7332 

-2.6 

5.0 

1629 

0.777 

0.7494 

-2.9 

4.8 

1655 

0.790 

0.7599 

-2,0 

4.7 

1679 

0.902 

C.7703 

-3.2 

4.5 

1690 

0.810 

0.7769 

-3.5 

4.2 

1718 

0.825 

0.79X 

-4.0 

3.7 

1754 

0.848 

0.8096 

3.9 

3.8 

1759 

0.950 

0.8110 

-3.9 

3.7 

1757 

0.849 

0.8098 

-4.4 

3.3 

1792 

0.871 

0.8279 

-4.9 

2.8 

1835 

0.894 

0.8469 

-5.1 

2.0 

1868 

0.X8 

0.8586 

-5.5 

2. 1 

1912 

0.929 

0.8752 

-5.9 

1 .9 

1954 

0.949 

0.X12 


U/oe UlAilE W/UE W1AJ1E RHO/ 
0.6070 0.5970-0.0062 0.0742 0.8683 
0.6260 0. 6158-0. X71 0.0759 0.8725 
0.6244 0.6142-O.X72 0.0755 0.8721 
0.6214 0.6111-0.0059 0.0764 0.8714 
0.6354 0.6254-0.0101 0.0741 0.8746 
0.6481 0.637D-O.X76 0.0783 0.8775 
0.6555 0.6452-0.0109 0.0760 0.8792 
0.6773 0.666--0.0128 0.0770 0.8845 
0.6790 0.66'^; -3.0160 0.0741 0.8850 
0.6809 0.67 0-0.0165 0.0739 0.8854 
0.6925 0.6823-0.0159 0.07e0 0.8834 
0.7048 0.6953-0.0225 0.0711 0.8916 
0.7126 0.7033-0.0259 0.0688 0.8937 
0.7276 0.7183-0.0277 0.0690 0 8977 
0.7304 0.72X-0.C261 0.0710 0.0905 
0.7317 0.7221-0.0259 0.0714 0.0908 
0.7392 0.73X-0.0298 0.0605 0.9010 
0.7554 0.7465-0.0346 0.0659 0.9056 
0.7658 0.7573-0.0383 0.0637 0.9X7 
0.7762 0.7676-0.0399 0.X35 0.9119 
0.7877 0.7745-0.0^39 0.0604 0.9139 
0.7956 0.7878-0.0481 0.0580 0.9180 
0.8i49 O.X79-0.0568 0.0520 0.9243 
0.8165 0.8092-0.0550 0.0540 0.9248 
0.8152 0.8X1 0.0563 0.0525 0.9244 
0.8329 0.8266-0.0642 0.0471 0.9304 
0.0514 0.8460-0.0732 0.040'. 0.9370 
0.8629 0.8577-0.0769 0.0386 0.9412 
0.8790 0.8746-0.0853 0.0325 0.9473 
0.8946 O.09X-C.O921 0.0278 0.9534 
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0 137 0.348 0.3975 1t75.l 2032.7 
0 137 0.346 0.3969 1o78.4 2030. o 
0 137 0.347 0.3963 16''6.3 2029.7 
0.156 0.396 0.4525 1739.6 2108.3 
0.17*0.4430.5061 1791.72176.8 
0.194 0.492 0.5619 1632.3 22X.7 
6 213 0.541 0.6175 18fc0.5 2266.0 
0.232 0.590 0.6742 1871.2 2282.2 
0.250 0.635 0.7258 i079.O 2288.8 
0 27 0.683 0.7E03 1881.4 2290.7 
0.288 0.732 0.8364 1882.1 2290.6 
0.X7 3.780 0.8906 1881.4 2290.0 
0 327 O.eX 0.9479 n?8.-: 2388.6 
0 345 0 376 1.0300 1875.1 22 4.2 
0.345 0.876 1.0000 ’875.4 2235.1 


1518.2 1095.2 -0.3597-0.0037 

1526.5 1098.4 -0.3648-0.0037 

1524.4 UG1.5 -0.3538-0.0037 
1‘.^.6 not 2 -0.4046-0.0037 

1575.9 ',102.1 -0.43/7-0.0037 
1596 0 1099.1 -0.4545-0.0037 

1613.9 1097.8 -0.4664-0.0037 

1625.0 1093.2 -0.4679-0.0037 

1630.8 1092.2 -0.4648-0.0037 

1632.8 108& 7 -0.4660-0.0037 

1633.1 1086.0 -0.4672-0.0037 

1635.8 1005.1 -0.4623-0.0037 

1635.2 1083.1 -0.4572-0.0037 

1038.6 1085.6 -0.4485-0.0037 

1638.4 1085.8 -0.4488-0.0037 


-66 1.0 2034 0.984 0.9189 0.9210 
-6 6 1.1 2032 0.900 0.<‘162 0.9184 
-6 6 1 1 2031 2.'>77 0.9139 0.9161 
-7.2 0.5 2110 .010 0.9396 0.9407 
-7.5 0.1 2179 1.037 0.9596 0.9601 
-7.7 -0.1 2233 1.059 0.9770 0.9760 
-7.9 -0.2 2260 1.073 0.9673 0.9869 
-7.9 -0.2 2284 1.084 0.9951 0.9946 
-7 9 -0.2 2291 1.007 0.9974 0.9<370 
-7.9 -0.2 2293 1.092 1.0010 1.0005 
-7.9 -0.2 2293 1.092 1.0014 1.0009 
-7.8 -0.2 2292 1.092 1.0017 1.0013 
-7.8 -0.1 2291 1.094 1.0025 1 .0022 
-7.7 0.0 2206 1 .on 0.9999 0.9999 
-7.7 0.0 2287 1.090 1.0000 i .0000 


0 9187-0.1072 0.0165 0.9643 
0.9160-0.1060 0.0174 0.9632 
0-9138-0.1055 0.0175 0.9623 
0.9396-0.1182 0.0C84 0.9729 
0.9598-0.1271 0.0021 0.9816 
0.9770-0.1327-0.0011 0.9893 
0.9673-0.1 365-0. X35 0.9941 
0.9951-0.1378-0.0038 0.9977 
0.9974-0.1375-0.0032 0.9988 
1.0010-0.1383-0.0035 1.0005 
1.0014-0.1386-0.0037 1.0006 
1 .0017-0.1376-0.0027 1.0009 
1 .0025-0.1367-0.0017 1.0012 
0.9999-0.1346 0.0001 0.99«9 
1 .0000-0.1347 0.0000 1.0000 
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HUN.SEQ 

215.4 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.320 4.402 10.01 2303 1480 553.8 488.1 697.0 5.00 


CHNF 

W N 

YE 

ME 

TE VE 

UE 

U1F PSIE DELU THETA HCTl DSTAR 

0ST1 

H 

18 108 45 0.345 

1 .087 

448 1128 1118 

1128 -7.6 0.2139 0.0199 0.0204 C 

1.0409 0.0418 2.1 

Y 

YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PP 

PW Y4 

Y6 PSI 

DPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

0.008 

0.020 

0.02?0 

1267.2 

1397.7 

1289.1 

1102.3 0.1026 

0.0000 -0.6 

7.1 

1398 

0.592 

C 5857 

0.010 

0.024 

0.02>o 

1273.6 

1427.3 

1294.4 

1098.7 C.1451 

0.0000 -0.9 

6.8 

1427 

0.623 

0.6137 

0.009 

0.024 

0.0273 

1287.0 

1441 .3 

1309.5 

1103.1 0.1569 

0.0000 -0 8 

6.9 

1441 

0.630 

0.6201 

0.010 

0.024 

0.0276 

1287,7 

1440.3 

1310.5 

1103.3 0.1616 

O.QOOO -0.7 

6.9 

1440 

0.629 

0.6191 

0.012 

0.030 

0.0347 

1295.5 

1457.6 

1315.3 

1103.8 0.1302 

O.COOO -1 .0 

6.6 

1458 

0.643 

0.6310 

0.014 

0.035 

0.0396 

1289.0 

1466.5 

1311 .1 

1100.1 0.1328 

O.OCOO -1 .0 

6.6 

1466 

C-.654 

0.6420 

0.016 

0.042 

0.0476 

1310.3 

1489.3 

1329.5 

1099.4 o.ii:' 

O.OCOO -1.3 

6.4 

1489 

0.673 

0.6590 

0.C2C 

0.052 

0.0588 

1320.2 

1514.3 

1339.2 

1100.8 0.1031 

0.0000 -1 .4 

6.2 

IfM 

0.691 

0.6748 

0.021 

0.052 

0.0596 

1311 .9 

1511 .1 

1331 .6 

1102.1 0.1041 

0.0000 -1 .4 

6.3 

1511 

0.687 

0.6715 

0.020 

0.052 

0.0590 

1317.7 

1514.0 

1338.9 

1100.8 0.1139 

0.0000 -1 .3 

6.4 

1514 

0.690 

0.6745 

0.024 

0.061 

0.0693 

1329.6 

1534.7 

1346.7 

1101.0 0.0871 

0.0000 -1 .6 

6.0 

1535 

0.705 

0.6879 

0.027 

0.070 

0.0796 

1334.5 

1548.0 

1347.6 

1098.5 0.0631 

0.0000 -1.9 

5.7 

1548 

0.717 

U.6986 

0.031 

0.079 

0.0897 

1347.8 

1574.4 

1360.7 

1100. 0 0.0588 

0.0000 -2.0 

5.7 

1574 

0.734 

0.7135 

0.035 

0.088 

0.1008 

1375.0 

1604.0 

1380.7 

1101 .4 0 0255 

0.0X10 -2.3 

5.3 

1604 

0.753 

0.7297 

0.035 

0.089 

0.1011 

.358.4 

1597.4 

1368.0 

1102.6 0.0410 

O.OXX) -2.1 

5.5 

1597 

0.747 

0.7249 

0.035 

0.008 

0.1005 

1365.6 

1599.2 

1373.6 

1104.5 0.0350 

0.0000 -2.2 

5.4 

1599 

0.747 

0.7243 

0.040 

0.100 

0.1145 

1377.3 

1616.0 

1379.8 

n02.5 0.0108 

0.0000 -2.5 

5.2 

1618 

0.761 

0.7367 

0.043 

0.110 

0.1260 

1392.4 

1643.3 

1392.1 

1100.9 -0.0014 

0.0000 -2.6 

5.0 

1643 

0.779 

0.75’9 

0.050 

0.126 

0.1437 

1402.0 

1661 .2 

1393.5 

1100.0 -0.0321 

0.0000 -2.9 

4.7 

1661 

0.791 

0.7621 

0.053 

0.135 

0 1543 

1412.0 

1683.0 

1397.9 

1098.3 -0.0507 

0.0000 -3.1 

4.5 

!6fiJ 

0.805 

0.7748 

0.059 

0.149 

0 1698 

1422.7 

1702.1 

1399.3 

1092.6 -0.0804 

0.0000 -3.5 

4.2 

1702 

0.822 

0.7887 

0.063 

0.161 

0.1838 

1438.4 

1720.7 

1406.0 

1089.0 -0.1085 

0.0000 -3.8 

3.«» 

1721 

0.836 

0.8003 

0.072 

0.184 

0.2095 

1468.5 

1762.3 

1436.5 

1088.9 -0.1334 

-0.0002 -4.0 

3.6 

1762 

0.859 

0.8198 

0.072 

0.’83 

0.2090 

1470.3 

1765.7 

1431 .5 

1091.3 -0.1233 O.OCOO -3.9 

3.7 

1766 

0.858 

0.8195 

0.072 

0.183 

0.2092 

1466.6 

1763.9 

1426.2 

1090.4 -0.1273- 

-0.0001 -4.0 

3.7 

1764 

0.858 

0.8193 

0.C82 

0.208 

0.2373 

1499.4 

18^?. 7 

1446 5 

1092.9 -0.1603- 

-0.0007 -4.3 

3.3 

1803 

0.877 

0.8347 

0.091 

0.231 

0.2630 

1522.8 

1840.3 

1450.9 

1092.9 -0.2034- 

-0.0016 -4.8 

2.8 

1841 

0.896 

0.8506 

0.101 

0.255 

0.2915 

1556.5 

1882.5 

1469.1 

1090.3 -0.2362 

-0.0023 -5.2 

2.4 

1083 

0.919 

0.869i 

o.no 

0.279 

U.3182 

1586.9 

1920.5 

1479.7 

1090.1 -0.2768- 

-0.‘X)32 -5.7 

2.0 

1922 

0.938 

0.8842 

0 119 


0.3460 

1620.9 

1965.7 

1499.0 

1090.6 -U.3005- 

-0.‘3037 -6.0 

1.7 

1967 

0.958 

0.9005 


HI RTH RTH1 

2.0 R.004E+02 8.201E>02 


U/UE U1/U1E W/UE W1/U1E 
0.5909 0.5812-0.0058 0.0721 
0.6191 0.6094-0.0095 0.U22 
0.6256 0.6157-0.0085 0.0740 
0.6246 0.6146-0.0080 0.0743 


0.6374 0.6277-0 
0.6477 0.6378-0 
0.6648 0. 6550-0 
0.6806 0.6708-0 
0.6773 0.6675-G 
0.6804 0 ^■'jO-O 
0.6938 0.6841-0 
0.7044 0.6951-0 
0.7195 0.7100-0 
0.7356 0.7265-0 
0.7308 0.7215-0 
0.7303 0.7211-0 
0.7426 0.7337-0 
0.7578 0.7490-0 
0.76 9 0.7596-0 
0.7805 0 >724-0 
0.7943 0.7866-0 
0.8058 0.7905-0 
0.8251 0.8182-0 
0.8248 0.0177-0 
0.8247 0.8176-0 
0.8397 0.8333-0 
0.8552 0.84%-0 
0.8736 0.8687-0 
0.8878 0.8837-0 
0.9036 0.9001-0 


.0117 0.0725 
.0115 0.0740 
.0147 0.0731 
.0166 0.0733 
.0163 0.0731 
.0149 0.0749 
.0194 0.0723 
.0234 0.0697 
.0245 0.0706 
.0297 0.067C 
.0274 0.0693 
.0282 0.0684 
.0321 0.0662 
.0345 0.0659 
.0394 0.0624 
.0428 0.0607 
.0480 0.0574 
.0529 0.0541 
.0582 0.0515 
.0565 0.0531 
.0571 0.0525 
.0638 C.0479 
.0724 0.0415 
.0797 0.0367 
.0883 0.0301 
.0943 0.0264 


RHO/ 
0.8655 
0.8715 
0.8729 
0.8727 
0.8756 
0 8780 
0.8820 
0.8859 
0.0851 
0.8858 
0.8892 
0.8920 
0 8960 
0.9004 
0.8991 
0.8989 
0.9024 
0.9068 
0.9098 
0.9136 
0.9179 
0.9217 
0.9280 
0.9279 
0.9279 
0.9331 
0.9386 
0.9454 
0.9509 
0.9572 
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0. 

IX 

0.352 

0. 

IX 

0.351 

0. 

IX 

0.X1 

0. 

156 

0.397 

0, 

.176 

0.446 

0. 

,’95 

0.494 

0. 

.214 

0.543 

0. 

2X 

0.591 

0. 

.252 

0.639 

0. 

.270 

0.606 

0. 

.289 

0.734 

c. 

.308 

0.781 

0. 

.327 

0.831 

0 

345 

0.877 

0. 

.345 

0.877 


0.4009 1677 7 
0.4006 1681 .4 
0.4001 1679.1 
0.45X 1747.2 
0.5085 1805.7 
0.5637 1842.7 
0.6195 1069.8 
0.6739 1881 .4 
0.7291 1006.9 
0.7826 1889.3 
0.8369 1890.2 
0.8913 1890.7 
0.9476 1889.0 
1.0000 1883.9 
1.0000 1883.5 


2039.1 1523.7 

2041.2 1523.0 
2043.5 1517.5 
2125.9 1550.7 

2200.8 1577.2 

2245.4 1601.0 

2279.9 1618.7 

2293.4 1629.5 

2299.4 1634.9 
2X0.8 1639.5 
2X1 .6 1641 .1 
2X1.2 1643.8 

2299.4 1646.8 

2295.4 1643.6 

2294.5 1647.8 


.084.9 -0. 3513-0. X37 -6.5 

1083.3 -0. 3609-0. X37 -6.7 
1076.2 -0.36X-0.X37 -6.7 
1076.2 -0. 4121-0. X37 -7.2 

1074.9 -0. 4486-0. X37 -7.7 

1079.7 -0 4615-0. X37 -7.8 
1077.6 -0. 4687-0. X37 -7,9 

1080.1 -0. 4683-0. X37 -7.9 
1G82.4 -0. 4678-0. X37 - 7.9 

1064.1 -0. 4657-0. X37 -7 9 

1085.9 -0. 4648-0. X37 - 7.9 

1086.8 -0. 4625-0. X37 -7.8 

1088.9 -0. 4557-0. X37 - 7.7 

1090.4 -0. 4520-0. X37 - 7.7 

1093.9 -0. 4457-0. X37 - 7.6 


1 1 2041 0.995 0.9293 0.9315 
1 0 2043 0.997 0 5309 0.9329 
1.0 2045 1.X3 0.QX1 O.^'XI 
0.4 2120 1.037 0.9618 0.9627 
-0.0 2203 1.066 0.9844 0.9643 
-0 2 2247 1.079 0.9940 0.9935 
-0.3 2282 1 .095 1 .0053 1 .0047 
-0 3 2295 1.097 1.X75 1.0068 
-0.3 2X1 1.098 1.X78 1 .X72 
-0.2 2X3 1.097 1.X71 1.0066 
-0.2 2304 1.096 1.0063 1.0058 
-0.2 2X3 1 .095 1 .0057 1 .0053 
-0.1 2X1 1.093 ’.0041 1.XX 
-0.1 2297 1.093 1 .X22 1 .X20 
0.0 2296 1.X7 1.00X 1 .OOX 


0 9291-0.1068 0.0177 0.9637 
0.9308-0.1088 0.0159 0.9694 
0.9360-0.1098 0.0156 0.9716 
0.9618-0.1224 0.0065 0.9826 
0.9844-0.1325-0.0006 0.9927 
0.9939-0.1 364-0. X32 0.9972 
1.0053-0.1394-0.0047 1.0025 

1 .X75-0. 1396-0.0046 1 .X:^ 
1 .X78-0. 1396-0.0045 1 .X37 
1 .X71-0. 1390-0. 0041 1 .X34 
1 .0063-0. 1388-0. X39 1 .XX 
1 .0057-0. 1382-0. X34 1.X27 
1 .0041-0. 1366-0. XX 1.X19 
1 X22-0.1356-0.X13 1 .XIO 
l.OOX-0.1340 O.OOX l.OOX 
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RUN.SEQ 

216.1 


HACH RNA. RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.848 3.001 6.83 1522 951 547.4 478.5 478.8 5.00 


CG»^ UN YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU THETA THET1 DSTAR OSTI H 

18 108 45 0.344 1.159 431 1180 1167 1180 -8.4 0.2323 0.0194 0.0198 0.0402 0.0410 2.1 


HI RTH RTHI 

2.' 5.2i5E>02 5.369E^02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PU Y4 Y6 
0 008 0.020 0.02:'. 792.0 882.9 789.2 663.1 -0.0308 0.0000 

0.010 0.025 0.0288 793.6 892.0 790.2 664.1 -0.0332 0.0000 

0 010 0.025 0.0288 7%. 4 896.3 792.9 665.2 -0.0346 0.0000 

0 010 0.025 0.0288 792.6 893.2 789.7 663.9 -0.0278 0.0000 

0 Oil 0.028 0.0322 798.1 905.7 793.9 662.2 -0.0383 0.0000 

00140.0350.0403 805.6 922.1 801.6 661 .7 -0.0337 0.0000 

00160.0400.0460 813.9 934.8 807.1 u6l .8 -0.0543 0.0000 

0 020 0.050 C.0572 824.8 953.9 815.3 662.7 -0.0671 0.0000 

0 020 0.050 0.0572 814.9 948.2 807.3 660.5 -0.0555 0.0000 

0 019 0.050 0.0566 818.9 949.9 810.6 658.7 -C.0613 0.0000 

00230.0590.0675 834.0 970.4 821.6 658.7 -0. 0870 0.0000 

0 027 0.068 0.0781 842.8 988.3 829.4 659.9 -0.0881 0.0000 

0 OX 0.077 0.0876 854.4 1005.8 8X.1 661.7 -0.1023 0.0000 

0 034 0.086 0.0982 875.2 1032.5 855.4 665.7 -0.1189 0.0000 

00340.0860.0982 877.51036.8 059.0 669. i -0. 1096 0.0000 

0 034 0.005 0.0976 875.6 1036.2 858.4 675.7 -0.1016 0.0000 

0.039 0.100 0.1143 889.1 1054.6 864.7 673.6 -0.1376-0.0003 

0.0430.1100.1257 894.81068.9 865.9 671.9-0.1536-0.0006 

0 048 0.123 0.1404 905.6 1066.1 872.3 670.7 -0.1687-0.0009 

0 052 0 133 0.1521 924.8 1108.8 886.8 670.0 -0.1874-0.0013 

0 058 0 1^8 0.1691 9X.7 1122.0 886.1 669.3 -0.2089-0.0018 

0 062 0 158 0 1806 949.6 1145.9 900.5 670.0 -0.2221-0.0020 

0 073 0 184 0 2109 973.2 1177.6 911.7 670.5 -0.2615-0.0029 

0 073 0.184 0.2109 977.5 H 81.5 916.9 671.0 -0 . 2586- 3 . X28 

0 073 0 184 0.2109 900.1 1103.8 920.9 674.2 -0 . 25X-0 . 0027 

0 081 0.X7 0.2362 1005.6 1215.6 935.7 676.8 -0.2853-0.0034 

0.091 0.231 0.2637 1031.2 1247.7 949.5 677.5 -0.3177-0.0037 

0 IX 0 253 0 2896 1055.3 1280.7 959.2 677.6 -0. 3514-0. X37 

0 109 0.277 0.3171 1084.8 1315.1 973.2 676.8 -0.3901 -0.X37 

0 119 0.X2 0.3457 1113.1 1349.7 987.1 676,1 -0. 4X4-0. X37 


PSI DPSI PCC M* V/VE U/UE Ul/UIE U/UE W1/U1E RHO/ 
-29 55 883 0.6^3 0.6090 0.6148 0. 6063-0. 0314 0.0579 0.8554 
-3 0 5.4 893 0.664 0.6188 0.6246 0.6160-0.0322 0.0585 0.8578 
-3 0 5.4 896 0.667 0.6211 0.6269 0.6183-0.0325 0.0586 0.8584 
-29 55 893 0.665 0.6194 0.6253 0.6166-0.0316 0.0592 0.8580 
-3 0 5.4 906 0.684 0.6358 0.6418 0.63X-0.0337 0.0595 0.8620 
-30 54 922 0.705 0.6536 0.<698 0.6507-0.0341 0.0617 0.8666 
-32 52 935 0.7X 0.6661 0.6722 0.6633-0.0373 0.0604 0.8700 
-3351 954 0.740 0.6832 0.6094 0.6805-0.0399 0.0603 0.8747 
-32 52 948 0.7X 0.6809 0.6872 0.6781-0 '383 0.0615 0.8741 
-33 51 950 0.742 0.6848 0.6911 0.6821-0 0393 0.3612 0.8752 
-3 5 4.8 970 0 765 0.7035 0.7097 0. 7009-0. 04X 0.0595 0.88C5 
-3 5 4.8 988 0.782 0.7174 0.7237 0.7148-0. 0448 0.060S 0.8847 
-3.7 4.7 1006 0.797 0.7298 0.7361 0. ''273-0. 04 75 0.0596 0.8884 
-3 9 4 5 1033 0.817 0.7461 0 Till 0.74X-C.0509 0.0586 0.8936 
-38 4.6 1037 0.816 0.7452 0.7516 0.7428-0.0496 0.0598 0.8933 
-3.7 4.7 1036 0.806 0.7369 0.7433 0.7344-0.0479 0.0603 0.8907 
-4.1 4.3 1055 0.827 0.7535 0.7597 0.7513-0.0542 0.0564 0.8960 
-43 4.1 1069 0.842 0.7660 0.7721 0.7640-0.0576 0.0549 0.9001 
-44 3.9 1006 0.859 0.7796 0.7857 0.7778-0.0610 0.0535 0.9047 
-4 7 3.7 1109 0.880 0.7958 0.8013 0.7941-3.0653 0.0517 0.9103 
-4 9 3 5 1122 0.892 0.8053 0.8110 O.0OX-O.O696 0.0488 0.9137 
-5 1 3.3 1146 0.911 0.8196 0.8253 0. 8183-0. 07X 0.0475 0.9190 
-5 5 2.9 1178 0.935 0 8382 0.8433 0.8371-0.0813 0.04X 0.9260 
-55 2 9 1132 0.937 0.8J99 0.8451 0.8388-0.0810 0.0426 0.9267 
-5.4 3.C 1184 0.935 0.8380 0.8433 0.8369-0.0800 0.0433 0.9259 
-5 8 2 6 1216 0.955 0.8535 0.8583 0.8526-0.0869 0.0X7 0.93X 
-6 2 2 2 1249 0.977 0.8701 0.8744 0.0694-0.0943 0.03X 0.9X7 
-65 1.8 12C? 0.999 0.8867 0.8904 0.8862-0 . 1021 0.0284 0.9457 
-7.0 1.4 1316 :.023 0.9041 0.<:C70 0.9OX-0.1112 0.0219 0.9532 
-7 3 1 0 1X1 1.046 0.9205 0.9228 0.9X4-0.1189 0.0167 0.9606 
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ID-PflE:SS0UT4 


24 JUN d3#23.04 CONT. PAGE 14 


0.137 

0.137 

0.137 

0.156 

0.175 

0.194 

0.213 

0.232 

0.250 

0.270 

0.289 

0.X7 

0.326 

C.345 

0.344 


0.349 0,3991 1163.4 1409.9 
0.349 0.3985 1163.4 1410.4 
0.349 0.3905 1162.4 1410.2 
0.396 0.4533 1203.1 1459.6 
0.445 0.5084 1228.9 1491.8 
0.494 0.5646 1237,6 1504.1 
0.542 0.6197 1239.1 1508.5 
0.590 0.6747 1236.7 1507.8 
0.635 0.7261 1237.6 1509.4 
0.685 0.7332 1233.9 1507.6 
0.733 0.8385 1236.4 1508.3 
0.780 0.8916 1233.2 1506.7 
0.829 0.9481 1230.5 1504.8 
0.875 1 .0006 1230.6 1504. 7 
0.875 1.0000 1233.2 1505.9 


1015.5 679 4 -0.4615-0.0037 -7.8 
1013.3 679.2 -0.4662-0.0037 -7.9 

1009.2 676.8 -0.4719-0.0037 -7.9 

1026.8 673.5 -0.5114-0.0051 -8.4 

1045.5 67’. 7 -0.5173-0.0054 -8.5 

1049.8 669.3 -0.5209-0.0055 -8.5 

1052.3 668.1 -0.5151-0.0053 -8.4 

1044.6 664.2 -0.5232-0.0056 -3.5 

1050.5 663.2 -0.5120-0.0051 -8.4 

1044.3 662.3 -0.5147-0.0053 -8.4 

1048.: 661.3-0.5143-0.0052-8.4 

1043.7 659.5 -0.5146-0.0053 -8.4 

1040.1 658.3 -0.5152-0.0053 -8.4 

1041.5 658.0 -0.5132-0.0052 -8.4 
1047.0 658.3 -0.5091-0.0050 -8.4 


0.6 1411 1.078 0.9434 0.9447 
0.5 1412 1.07P 0.9438 0.9450 
0.4 1411 1.0320.94660.9476 
-0.0 1461 1.115 0.9695 0.9694 
-0.1 1494 1.135 0.9834 0.9831 
-0.1 1506 1.>44 0.9901 0.9898 
-0.1 1510 1.1480.99270.9926 
-0.2 1510 1.153 0.9958 0.9953 
-0.0 1511 1 .155 0.9972 0.9971 
-0.1 1510 1.155 0.9973 0.9971 
-0.1 1510 1.157 0.9984 0.9963 
-0.1 1509 1.158 0.9993 0.9992 
-0.1 1507 1.158 0.9997 0.9995 
-0.0 1507 1.159 0.9999 0.9997 
0.0 1508 1.159 1.0000 1.0000 


0.9434-0.1297 0.0092 0.9713 
0.9438-0.1306 0.0084 0.9715 
0.9466-0.1321 0.00730.9728 
0.9695-0.1432-0.0005 0.9641 
0.9834-0.1465-0.0017 0.9912 
0.9901-0.1482-0.0024 0.‘>M8 
0.9927-0.1474-0.0012 0.9961 
0.9958-0.1496-0.0029 0.9977 
0.9972-0.1475-0.0006 0.9985 
0.9973-0.1480-0.0012 0.9905 
0.9984-0.1481-0.0011 0.9992 
0.9993-0.1483-0.0011 0.9996 
0.9997-0.1485-0.0013 0.9993 
0.9999 0.1481-0.0009 0.9999 
1.0000-0.1473 0.0000 1.0000 


TST-356 PH-1 TN-t>6 216.3 


ID-PRESSaiT4 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 15 


RUN.3EQ 

216.3 


HACH RNA RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.852 3.007 6.84 1522 <>48 547.2 477.9 481.0 5.00 

COW^ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU THETA 1>€T1 DSTAR DST1 H HI RTH RTH1 

18 108 45 0.345 1.149 433 1171 1159 1171 -8.3 0.1945 0.0169 0.0174 0.0354 0.0361 2.1 2.1 4.573E^02 4.695E’-02 


Y YOU Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.0070.0170.0199 778.3 865.7 777.3 663.1-0.01130.0000 

0.007 0.018 0.0210 789.3 880.0 787.6 662.5 -0.0180 0.0000 

0.007 0. on 0.0207 793.6 886.2 7^1.4 664.3 -0.0230 0.0000 

0.007 0.018 0.0210 789.1 883.4 7^7.4 665.7 -0.0173 0.0000 

0.010 0.025 0.0287 807.3 912.5 804.2 667.4 -0.0294 O.OOOC 

0.012 0.032 0.0362 812.3 925.7 806.8 667.4 -0.0478 0.C300 

0.0140.0360.0416 821.2 939.8 816.0 669.1-0.042/0.0000 

0.019 0.04^ 0.0548 831.6 958.5 822.3 669.5 -0.0707 O.OOCO 

0.019 0.048 C. 0551 827.7 957.7 818.8 669.3 -0.0668 C .0000 

O.On 0.048 0.05.C5 820.3 952.0 812.9 667.4 -0.0549 O.OOOO 

0.0220.0560.0637 836.6 971.1 825.0 665.3 -C. 0823 ). 0000 

0.025 0.064 0.0734 849.4 992.8 837.7 667.8 -0.07R? 0.0000 

0.029 0.074 0.0846 855.8 1005.8 840.2 667.6 -u.0991 0.0000 

0.036 0.008 0.1003 867.0 1027.1 848.7 667 o -0.11X 0.0000 

0.0350.0880.1000 864.81027.0 845.1 666.0-0.11500.0000 

0.0340.0870.0992 871.31031.2 851.4 667,5-0.11720.0000 
0.0380.0980.1115 881.71047.7 859.0 667.7-0.1277-0.0001 
0.042 0.107 0.1221 887.41057.5 861.5 667.0-0.1416-0.0004 

0.0470.1190.1355 904.41081.5 871.7 667.0-0.1687-0.0009 
0.0520.1330.1518 907.01093.0 870.0 665.1-0.1808-0.0012 
0.0570.1440.1638 922.61112.5 079.2 663.0-0.2049-0.0017 
0.063 0.159 0.1819 938.2 1132.6 888.6 662.1 -0.2261-0.0021 
0.0720.1830.2091 968.21171.1 906.0 662.1 -0.2656-0.0029 

0.C72 0.183 0.2091 964.21169.2 901.5 661.3-0.2652-0.0029 

0.C72 0.183 0.2094 966.81172.1 905.0 661 . 1 -0.2616-0.0029 

0.083 0.2n 0.2391 989.7 1199.6 914.6 659.5 -0.X35-0.0037 

0.391 0.231 0.2640 10’7.0 1234.5 929.7 659.0 -0. 3345-0 .X37 
0.101 0.256 0.2927 1046.9 1271.1 945.4 659.3 -0.3691 -0.X37 

0.110 0.281 0.3201 1075.6 1305.4 957.2 657.4 -0. 4097-0. X37 
0.1200.3040.34701105.11339.8 974.1 659.3-0.4364-0.0037 


PSI DPSI PCC N. V/VE U/OE U1/U1E U/UE W1/U1E RHO/ 
-2.7 5.6 066 0.629 0.5926 0.5963 0.5897-0.0284 0.0581 0.8537 
-2.8 5.6 880 0.650 0.6106 0.6164 0.6077-0.0300 0.0591 0.8579 
-2.8 5.5 886 0.655 0.6151 0.6209 0.6123-0.0308 0.0590 0.8590 
-2.8 5.6 883 0.649 0.6096 0.6156 0 6069-0.0299 0.0591 0.8577 
-2.9 5.4 912 0.684 0.6397 0.6457 0.6368-0.0328 0.0606 0.8650 
-3.1 5.2 926 0.700 0.6536 0.6596 0.6508-0.0358 0.0596 0.8686 
-3.1 5.3 940 0.714 0.6654 0.6715 0.6625-0.0358 0.0614 0.8717 
-3.4 5.0 959 0.735 0.68X 0.6891 0.6804-0.0404 0.0594 0.8765 
-3.3 5.0 958 0.734 0.6824 0.6886 0.6790-0.0398 0.0599 0.0764 
-3,2 5.2 952 0.731 0.6796 0.6858 0.6769-0.0382 0.0611 0.8756 
-3.5 4.9 971 0.755 0.7001 0.7063 0.6976-0.0429 0.0594 0.8813 
-3.4 4.9 993 0.774 0.7160 0.7224 0.7134-0.0434 0.0613 0.8860 
-3.7 4.7 1006 0.788 0.7273 0.7336 0.7249-0.0469 0.0594 0.88<U 
-3.8 4.5 1027 0.009 0.7446 0.7509 0.7423-0.0500 0.0589 0.8947 
-3.8 4.5 1027 0.811 0.7464 0.7527 0.7440-0.0504 0.0588 0.8953 
-3.9 4.5 1031 0.813 0.7478 0.7541 0.7455-0.0508 0.0586 0.0957 
-4.0 4.4 1048 0.829 0.7603 0.7666 0.7581-0.0532 0.0580 0.8998 
-4.1 4.2 1050 0.039 0.7685 0.7747 0.7664-0.0559 0.0565 0.9024 
-4.4 3.9 1062 0.861 0.7859 0.7919 0.7840-0.0615 0.0535 0.9083 
-4.6 3.8 1093 0.873 0.7960 0.8020 0.7943-0.0642 0.0523 0.9118 
-4.9 3.5 1113 0.893 0.8114 0.8171 0.8099-0.0694 0.0494 0.9172 
-5.1 3.2 1133 0.911 0.8253 0.8308 0.8239-0.0741 0.0467 0.9223 
-5.6 2.8 1172 0.941 0.8487 0.8537 0. 8477-0. 08X 0.0413 0.9312 
-5.5 2.0 1170 0.941 0.8405 0.0535 0.8475-0.0829 0.0414 0.9311 
-5.5 2.8 1173 0.943 0.8504 0.8555 0.8493-0.0825 0.0421 0.9319 
-6.0 2.4 1200 0.966 0.8677 0.8722 0.8670-0.0915 0.0357 0.9X7 
-6.3 2.0 1235 0.992 0.8870 0.8910 0.8864-0.0991 0.0309 0.9467 
-6.7 1.6 1272 1.016 0.9052 0.9086 0.9049-0.1075 0.0252 0 9545 
-7.2 1.1 1X7 1.041 0.9235 0.9250 u. 9233-0 ’173 0.0182 0.9626 
-7.5 0.8 1341 1.060 0.9374 0.9392 '.9373-0.1241 0.0134 0 %90 


ID-PRESS0UT4 


24 


TST-356 PH-1 TN-66 



0 138 C 360 0.3997 1161.9 1408.3 1007.6 6o4.1 -0. 4763-0. C 

0 138 0.350 0.3997 1161.0 1407.5 1004.3 664.4 -0.4826-0.003^ 

0 138 0 351 0.4003 1161.9 1408.9 1009.0 666.8 -0.4728-0.0037 

0’l56 0 396 0.4512 1201.2 1456.3 1028.0 666.1 -0.5070-0.0049 

0 175 0 445 0.6076 1226.9 1489.0 1041.2 665.8 -0.5231-0.0056 

0 194 0 494 0.5637 1237.6 1503.6 1051 .2 666.1 -0.5191-0.0054 

0.?14 0.543 0.6199 1238.2 1507,1 1049.6 665.3 -0.5192-C.0054 

0 232 0 589 0 6722 1244.4 1512.1 1058.3 665.8 -0.5158-0.0053 

0 252 0.639 0.7295 1239.5 15’0.4 1054.8 666.5 -0.5086-0.0050 

0 271 0 687 0.7844 1237.3 1509.3 1050.8 667.0 -0.5105-0.0051 

0 289 0 734 0.8374 1239.9 1510.'' 1054.1 667.0 -0.5112-0.0051 

0 307 0.781 0.8912 1237.3 1500.5 1050.6 666.7 -0.5121 -0.0052 

0 327 0 831 0 9485 1235.4 1507.4 1048 9 667.5 -0.5105-0.0051 

0 345 0 876 1.0000 1234.2 1506.4 1047.3 666.1 -0.5110-0.0051 

0 345 0 876 1.0000 1234.7 1506.9 1050.1 666.7 -0.5064-0.0049 


83*23. 04 CONT. PAGE 16 


-8 0 0.4 1410 1.0% 0.9633 0.9641 0.9632-0.1354 0.0059 0.9013 
-81 03 1409 1 .096 0.9626 0.9633 0.9626-0. 136< 0.0048 0.9610 
-7 9 0.4 1410 1.093 0.9610 0.9620 0.9610-0.1343 0.0067 0.9002 
-8 4 -0 C 1458 1.122 0.9610 0.9809 0.9010-0.1440-0.0001 C.9901 
8 5 -0 2 1491 1.140 0.9940 0.9935 0.9940-0. U’ 93-0. 0034 0.9969 
8'5 -0 2 1506 1.148 0.9993 0.9989 0.9993-0. 14 92-0. On:>6 o.99*v.s 
8 5 -0.2 1509 1.151 1.0013 1.0009 1.0013-0.1495-0.0027 1.0007 
8 5-01 15U 1.153 1.0027 1.0024 1 .0027-0. 1491 -U.uC30 1.001'* 
8 4 -0.0 1512 1.151 1.0015 1.0014 1 .0015-0. 1474-0. OCO*' 1.0C08 
8 4 -0.0 1511 1.150 1.0006 1.0005 1.0006-0.1476-0.0009 > .Cro3 
84-01 1512 1.151 1.0010 1.0009 1,0010-0.1479-0.0010 1.0305 
3 4 -0 1 1510 1.150 1.0006 1.0004 1 .0006-0 . 1480-0 .0012 1.0003 
-8 4 -0 0 1509 1 .148 0.9995 0.9994 0.9995-0.1475-0.0009 0.9997 
-84-01 1508 1.14* 1.0003 1 .0001 1 .0003-0. 1477-0.0010 1.0001 
-8.3 0.0 1509 1.U9 1.0000 1 .OOOO 1.0000-0.1467 0.0000 1.0000 



TST-366 PH-1 TH-66 217.1 


10-PHESS0UT4 


24 83»23.04 


PAGE 17 


RUN.SEQ 

217.1 


HACH RN>^ RN PT P Tjp JR Q ALPHA 

0.899 3.001 b.83 1485 079 547.3 471.1 497.5 5.00 

(X»€ W N YE HE TE VE UE U1E PSIE OELU TVCTA TVCTI OSTAR OSTl H HI RTH RTH1 
18 108 45 0.344 1.231 420 1236 1222 12?t> -8.7 0.1937 0.0170 0.0174 0.0380 0.0388 2.2 2.2 4.489E^02 4.586E^02 


r YCH Y/YE PL PC PR PW Y4 Yt 
0.008 0.020 0.0220 701.3 788.8 703.0 586.7 0.01910.0000 

0.010 0.024 0.0277 706.4 803.6 708.2 587.1 -0.0025 0.0000 

0.(X/^ 0.024 0.0274 712.3 808.3 712.2 587.2 -0.0005 0.0000 

0.010 0.024 0.0277 710.9 808.3 710.3 588.1 -0.0059 0.0000 

0.011 0.029 0.0332 720.8 823.3 719.2 588.8 -0.0153 0.0000 

0.013 0.034 0.0389 725.1 835.0 722.7 589.3 -0.0219 0.0000 

0.016 0.039 0.-3452 728.6 044.4 725.8 588.8 -0.0236 0.0000 

0.020 0.051 0.0582 736.6 860.3 732.3 587.9 0.0342 0.0000 

0.0200.0500.0576 737.3 8629 733.1 587.3-0.03240.0000 

0.>,)20 0.050 0.0576 737.4 863.7 733.5 587.6 -0.0309 0.0000 

0.0230.0590.0671 747.3 880.1 741.7 587.8-0.04180.0000 

0.027 0.068 0.0783 758.8 899.0 749.7 587.6 -J.0629 0.0000 

0.031 0.078 0.0009 766 6 912.8 753.4 586.7 -0.0868 0.0000 

0.0340.0860.0984 779.0 931.9 7b2.8 586.2-0.10040.0000 

0.034 0.086 0.0984 777.2 932.3 762.3 586.0 -0.0921 0.0000 

0.034 0.087 0.0996 777.9 932.3 761.4 586.2 -0.m7 0.0000 

0.0380.0970.1108 785.9 944.2 767.6 586.2 -0.10s O.COOO 

0.0430.1090.1254 800.3 964.8 775.7 584.8-0.13940.0003 

0.049 0.124 0.1415 814.4 965.3 783.9 584.8 -0.1640-0.0008 

0.052 0.132 0.1510 826.71004.7 792.7 584.8-0.1742-0.0010 

0.0580.1470.1605 841.5 1023.7 300.8 534.3-0.2010-0.0016 

0.063 0.159 0.1826 858.0 1045.7 810.5 583.6 -0 . 2290-0 . 0022 

0.0720.1820.2005 886.31081.5 825.0 583.6-0.2714-0.0031 

0.071 0.181 0.2076 892.5 1088. 2 829.2 583.6 -0.2707-0.0032 

0.071 0.181 0.2076 889.1 1086.1 826.9 584.3 -0.2724-0.0031 

0.081 0.2'25 0.2346 915.6 1118.5 840.9 584.1 -0.3113-0.0037 

0.090 0.229 0.2625 951.61161.0 859.0 584.3-0.3622-0.0037 

0.099 0.251 0.2881 964.8 1200.4 876.8 584.8 -0.1005-0.0037 

0.109 0.278 0.3186 1022,3 1245.0 895.9 505.0 -0.4420-0 0037 
0.1190.301 0,3450 1055.8 1295.0 912.1 506.1 -0.4771-0.0037 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/l£ U1/U1E U/UE W1/U1E FWO/ 
-2.4 6.3 789 0.664 0.5903 0.5967 0.5067-0.0248 0.0650 0.8350 
-2.6 6.1 004 0.605 0.6072 0.6137 0.6038-0.0281 0.0644 0.8393 
-2.6 6.1 808 0.691 0.6123 0.6188 0.6088-0.0281 0.0652 0.8406 
-2.7 6.1 808 0.690 0.6109 0.6174 0.6075-0.0286 0.0644 0.8403 
-2.8 5.9 823 0.709 0.6264 0.6330 0.6231-0.0305 0.0649 0.8444 
-2.8 5.0 836 0.723 0.6381 0.6448 0.6348-0.0319 0.0653 0.8476 
-2.8 5.9 844 0.737 0.6486 0.6553 0.6452-0.0326 0.0662 0.8506 
-3.0 5.7 860 0.758 C.6655 0.6723 0.6621-0.0348 0.0666 0.8555 
-2.9 5.8 863 0.761 0.6682 0.6751 0.6648-0.0347 0.0671 0.0663 
-2.9 5.8 864 0.76? 0.6692 0.6762 0.6658-0.0346 0.0674 0.8566 
-3.0 5.7 880 0.782 0.6842 0.6912 0.6809-0.0368 0.0675 0.8611 
-3.3 5.4 899 0.804 0.70^2 0.7082 0.6981-0.0405 0.0664 0.8664 
-3.5 5.2 ^13 0.820 0.7U0 0.7210 0.7111-0.0444 0.0645 0.8706 
-3.7 5.0 932 0.841 0.7302 0.7371 0.7273-0.0473 0.0641 0.8760 
-3.6 5.1 932 0.842 0.7306 0.7377 0.7277-0.0462 0.0652 0.8761 
-3.7 5.0 932 0.842 0.7304 0.7374 0.7276-0.0475 0.0639 0.8761 
-3.8 4.9 944 0.854 0.7396 0.7466 0.7369-0.0491 0.0637 0 8792 
-4.1 4.6 965 0.877 0.7568 0.7637 0.7544-0.0548 0.0607 0.8853 
-4.4 4.3 905 0.897 0.7715 0.7782 0.7693-0.0597 0.0581 0.8907 
-4.5 4.2 1005 0.914 :.7047 0.7914 0.7826-0.0623 0.0675 0.8957 
-4.3 3.9 1024 0.932 0.7978 0,8042 0.7959-0.0677 0.0542 0.9007 
-5.1 3.6 1046 0.952 0.8124 0.8186 0.8108-0.0735 0.0506 0 9065 
-5.6 3.1 1082 0.992 0.8337 0.8394 0.8325-0.0826 0.0449 0 9153 
-5.7 3.0 1089 0.988 0.8375 0.8431 0.8364-0.0842 0.0439 0 9170 
-5.6 3.1 1087 0.985 0.8356 0.8413 0,8344-0.0830 0.0448 0.9162 
-6.1 2.6 1119 1.010 0.8537 0.8568 0.8528-0.0915 0.0391 0 9240 
-6.7 2.0 1162 1.042 0.8754 0.8796 0.8748-0.1028 0.0311 0.9338 
-7.1 1.6 1201 1.069 0.8938 0.8973 0.8935-0.1119 0.0249 0.9425 
-7.6 1.1 1246 1.099 0.9146 0.9172 0.9144-0. 1222 0 0178 0 9528 
-8.0 0.7 1286 1.124 0.9310 0.9326 0.9309-0.1310 0 0115 0 9611 





TST-366 PH-1 TN-t>6 217.1 


ID-Pf€SS0UT4 


24 


0.349 0.4002 1117.3 1362.0 
0.350 0.4005 1118.3 1362.5 
0.350 0.4005 1117.8 1362.5 
0.396 0.4542 1160.2 1414.8 
0.445 0.5094 1179.4 1444.2 
0.492 0.5637 1101 .0 1453.4 
0.542 0.6212 1180.0 1456.4 
0.590 0.6758 1179.3 1455.9 
0.637 0.7301 1178.4 1455.9 
0.682 0.7819 1179.6 1456.6 
0.733 0.8393 1178.4 1456.4 
0.770 0 9916 1175.8 1454.8 
0.829 0.9404 1177.4 1455.9 
0.873 1.0000 1180.7 1457. i 
0.873 1 .0000 1177.9 U56.6 


942.1 585.9 -0.5272-0.0068 

943.1 585.9 -0.5281-O.OOT8 

943.3 565.4 -0.5257-0. 0057 

963.2 584.8 -0. 5579-0. 007'3 

974.5 5J5.0 -0. 5581-0. 007C- 

974.5 585.4 -0.5497-0.0067 

973.6 505.0 -0.5465-0.0066 

971.0 534.3-0.5470-0.0066 
969.9 582.9 -0.5461-0.0065 

971.7 583.6-0.5459-0.0065 
971.5 583.6-0.5424-0.0064 

969.4 582.7 -0 5399-0.0063 

970.1 582.1 -0.5423-0.0064 
975.0 582.9 -0.5415-0.0064 

973.4 583.6 -0 .5367-0. OOo/ 


83*23.04 CONT. PAGE 18 


■8.6 0.1 1364 1 .172 0.9626 0.9629 0.9626-0.1455 0.0019 0.9782 
■8.6 0.1 1364 1.173 0.9628 0.9631 0.9628-0.1457 0.0017 0.9783 
•8.6 0.1 1364 1.173 0.9633 0.9636 0.9633-0.1453 0.0022 0.9796 
9.0 -0.3 1417 1.206 0.9838 0.9831 0.9838-0.1550-0.0043 0.9904 
9.0 -0.3 1447 1.222 0.9944 0.9937 0.9944-0.1567-0.0044 0.9966 
0.9 -0.2 1456 1.227 0.9974 0.9970 0.9974-0.1554-0.0027 0.9984 
■e.8 -0.1 1459 1.229 0.9987 0.9964 0.9987-0.1550-0.0020 0.9992 

8.8 -0.1 1458 1.230 0.9992 0.9909 0.9992-0.1551-0.0021 0.9995 

8.8 -0.1 145P 1.232 1.0004 1.0001 1 .0004-0. 1552-C. 0020 1.0003 

8.8 -0.1 1459 1.231 1.0000 0.9998 1 .OCOO-0. 1550-0 .0019 1.0000 
8.8 -0.1 1459 1.231 1.0000 0.9998 1.0000-0.1543-0.0012 1.0000 
0.7 -0.0 1457 1.232 1.0002 1.0001 1 0002-0. 1538-0.0007 1.0001 
8.8 -0.1 1458 1.233 1.0012 1.0010 1 .0012-0. 1545-0.0012 1,0007 
8.8 -0.1 1460 1.233 1.0010 1.0009 1.0010-0.1543-0.0010 1.0006 
8.7 0.0 1459 1.231 1.0000 1 .iXNX) 1.0000-0.1531 0.0000 1.0000 


TST-356 PH-1 TN-feb 217.3 ID-PRESS0UT4 24 JUN 83*23 04 PAGE 19 

RLfl.SEQ 

217.3 


MACH RNA. RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.9003.001 6.83148b 878547.6471.2496.4 5.00 

COrr W N YE ME TE V£ UE U1E P5IE DELU BCTA nCTi OSTAfi DST1 H HI RTH RTH1 
18 108 45 0.347 1.231 420 1236 1222 1 236 -8.3 0.1962 0.0173 0.0177 0.0383 0.0390 2.2 2.2 4.572E*02 4.681E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
O.OOG 0.020 0.0223 706. 0 790.9 70b, 1 506.4 0.00130.0000 

0.010 0.025 0.0200 713.8 814.3 713.8 587.6 -0.0003 0.0000 

C.010 0.024 0.0277 713. C 814.6 712.6 586.7 -0.0038 0.0000 

0.010 0.C26 0.0291 713. C 814.1 712.2 506.7-0.00720.0000 

O.On 0.029 0.0328 718.7 825.3 717.4 587.4 -0.0115 0.0000 

0.014 0.035 0.0400 724.6 836.8 723.0 587.1 -0.0139 0.0000 

0.0150.0390.0442 731.7 848.2 728.9 587.4 -0.C236 0.0000 

0.020 0.052 0.0586 742.0 870.2 737.0 584.1 -0.0382 0.0000 

0.020 0.052 0.0568 744.4 074.7 739.9 564.3 -0.0337 0.0000 

0.020 0 052 C. 0586 747./ 878.0 741.8 585.0-0.04390.0000 

0.024 0.060 0.0679 753.4 890.0 745.9 585.5 -C.0540 0.0000 

0.027 0.069 0.0787 765.2 908.1 755.3 585.7 -0.0675 0.0000 

0.031 0.078 0.0681 775.7 924.6 762.2 506.? -0.0963 0.0000 

0.036 0.091 0.1029 7J5.9 940.8 768.9 506.7 -0.1044 0.0000 

0.0360.0900.1026 781.6 938.2 765.5 586.2-0.09740.0000 

0.035 0.089 0.1015 779.3 935.6 762.8 506.9 -0.1004 0.0000 

0.0400.1020.1154 792.5 955.0 772.6 586.2-0.11560.0000 

0.046 0.116 0.1314 801.7 %9.3 776.6 584.1 -0.1395-0.0003 

0.048 0.123 0.1393 815.1 988.4 784.9 583.9 -0.1600-0.0007 

0.064 0.138 0.1561 a?9.7 1008.1 793.5 583.6 -0.1842-0.0012 

0.050 0.148 0.1675 8U.8 1028.7 902.4 583.2 -0. 2067-0. 00 17 

0.065 0.165 0.1869 956.4 1044.2 906.9 582.0 -0.2329-0.0023 

0.074 0.187 0.2128 889.2 1064.7 826.6 582.0 -0.2762-0.0032 

0.0740.1870.2125 895.41082.1 823.0 581.3-0.2741-0.0031 

0.C74 0.187 0.2122 882.5 1080.2 821.4 580.0-0.2676-00030 

0.084 0.2^3 0.2415 914.8 1115.9 837.1 579.6 -0.3238-0.0037 

0.092 0.234 0.2652 951.41159.4 856.8 579.6-0.3706-0.0037 
0.103 0.261 0.2959 995.3 1202.0 874.4 580.1 -0.4075-0.0037 

C.112 0.284 0.3218 IC21.1 1245.2 893 1 580.4 -0.4442-0.0037 

0.120 0.304 0.3452 1050.2 1280.0 907.0 580.8 04753-0.0037 


PSI OPSI PCC ML V/VE U/UE U1A11E W/UE W1AJ1E RHO/ 
-2.6 6.2 799 0.680 0.6032 0.6098 0.5997-0.0275 0.0651 0.8385 
-2.6 6.2 814 0.699 0.6188 0.6255 0.6152-0.0283 0.0666 0.8425 
-2.6 6.1 815 0.701 0.6205 0.6272 0.6169-0.0288 0.0664 0.84» 
-2.7 6.1 814 0.700 0.6199 0.6266 0.6164-0.0292 0.0659 0.8428 
-2.7 6.1 825 0.714 0.6311 0.6378 0.6275-0.0303 0.0666 0.8459 
-2.7 6.0 837 0.730 0.6 U7 0.6506 0.6401-0.0312 0.0676 0.8494 
-2.8 5.9 848 0.744 0.6547 0.6616 0.6512-0.0329 0.0676 0.9525 
-3.0 5.8 870 0.777 0.6005 0.6876 0.6771-0.0361 0.0064 0.8601 
-3.0 5.8 875 0.782 0.6844 0.6916 0.6809-0.0357 0.0694 0.0613 
-3.1 5.7 878 0.784 0.6864 0.6936 0.6030-0.0371 0.0683 0.0620 
-3.2 5.6 890 0.797 0.6965 0.7037 0.6932-0.0390 0.0680 0.8651 
-3.3 5.5 908 0.817 0.7118 0.7190 0.7086-0.0417 0.0677 0.0700 
-3.5 5.3 925 0.834 0.7247 0.7319 0.7216-0.0450 0.0664 0.8743 
-J.7 5.1 941 0.850 0.7368 0.7440 0.7339-0.0483 0.0650 0.8784 
-3.6 5.1 938 0.048 0.7355 0.7427 0.7325-0.0472 0.0658 0.6779 
-3.7 5.1 936 0.844 0.7325 0.7397 0.7296-0.0475 0.0651 0.8769 
-3.8 4.9 955 0.865 0.7483 0.7555 0.7455-0.0507 0.0644 0.8824 
-4.1 4.7 969 0.882 0.7614 0.7684 0.7588-0.0551 0.0620 0.8871 
-4.3 4.4 909 0.901 0.7751 0.7820 0.7728-0.0593 0.0599 0.8921 
-4.6 4.2 1008 0.920 0.7388 0.7956 0. 7068-0. C643 0.0572 0.8973 
-4.9 J ■ 1029 0.938 0.9027 0.8092 0.80CW-0.0690 0.0546 0.9027 
-5.2 3.6 1045 0.954 0.8137 0.8200 0 8121-0.0743 0.0511 0.9072 
-5.7 3.1 1035 0.987 0 7377 0.8434 C 8364-0.0838 0.0453 0.-#171 
-5.7 3.1 1083 0.906 0 8369 0.8427 0.8357-0.0034 0.0456 0 9168 
-5.6 3.2 1081 0.995 0.8364 0.8423 0.8351-0.0821 0.0467 0.9166 
-6.2 2.6 1117 1.015 C.8574 0.8624 0.8565-0.0941 0.0382 0.9257 
-6.8 2.0 1'bO 1.047 0.8798 0.8840 0.8792-0.1049 0.0308 0 9369 
-7.2 1.6 1203 1.076 0.1996 0.9031 0 . 8992-0 . 1 UO 0.0249 0.9454 
-7.6 1.2 1246 1.106 0.9195 0.9222 0.9193-0.1233 0.0186 0.9553 
-8.0 0 2 1281 .128 0.9342 0.9361 0.9341-0.1312 0.0130 0 9629 
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0.140 0.3W 0.4030 i: 17.2 1362.1 941.9 

0 140 0.355 0.4024 1118.4 1363.3 943.5 
0. ’40 0.355 0.4024 11 1'^. 9 1362.8 942.4 
0 159 0.403 0.4571 1U 4 1417.3 967.0 
0 177 0.450 0.5106 1183.2 14*7.1 900.1 

0.196 0.496 0.5655 1185.0 1456.0 970.3 
0 215 C.547 0.6208 1181.5 1457.4 974.2 
0 234 0.594 0.6743 1183.2 1458.0 974.3 
0 253 0.643 0.7292 1100.6 1458.0 974.0 
0 271 0.689 0.7825 1101.1 1458.2 974.9 
0 290 0.737 0.8360 1181.0 1458.2 974 2 
L 3ne 0.783 0.8890 r 80.6 1458.0 974.2 
0 328 0.834 0.9462 1179.8 1457.5 
0 347 0.881 0.9994 1180.6 1458.0 973.6 
0 347 0 881 1.0000 1179.2 1457. 5 972.1 


583.9 -0.5271-0.0050 -8.6 0.2 136* 1.175 
584.8 -0.5264-0.0057 -8.6 0.2 1365 1.175 
584.8 -0.5275-0.0058 -8.6 0.2 1365 1.174 

586.0 -0.5541-0.tX)69 -8.9 -0.1 1420 1.205 

506.5 -0.5559-0.0069 -8.9 -0.2 1450 1.222 

587.4 -0.5520-C.0068 -8.9 -0.1 1450 1.226 
587.2 -0. 5463-0., .365 -8.3 -0.0 1460 1.227 

586.5 -0. 5508-0. C4X>7 -8.9 - 0.1 1461 1.228 

587.1 -0.5427-0.0064 -8.8 -0.0 1460 1.227 

587.4 -0.5425-0.0064 -8.8 -0.0 1461 1.227 

587.1 -0.5433-0.0064 -8.8 -0.0 1461 1 .227 

506.5 -0.5424-O.00d4 -8.8 0.0 1460 1.228 

585.7 -0.5436-0.0064 -8.0 -0.0 1460 1.229 

585.5 -0.5434-0. 0064 -8.8 -0.0 1460 1.230 

584.6 -0.5425-0.0064 -8.8 0.0 1460 1.231 


0.9650 0.9654 0.9650-0.1459 0.0031 0.9796 
0 9646 0.9651 0.9646-0.1457 0.0032 0.9794 
0 9644 0.9649 0.9644-0.1459 0.0030 0.9793 
0 9642 0.9638 0.9642-0. 1543-0.0024 0.9906 
0.9946 0.9942 0.9946-0. 1563-C. 0028 0.9967 
0 9970 0.9967 0.9970-0.1559-0.0020 0.9982 
0.9976 0.9975 0.9976-0. 1548-0. 0008 0.9906 
0.9905 0.9963 0.9905-0.1559-0.0017 0.9991 
0 9900 0.9900 0.9900-0.1541-0.0000 0.9968 
0.9978 0.9978 0.9978-0.1540-0.0000 0.9907 
0 9961 0.9981 0.9961-0. 1542-0.0002 0.9908 
0 9965 0.9985 0.9905-0.1541 0.0000 0.9991 
0 9991 0.9990 0.9991 -0. 1544-0. 0002 0.9994 
0.9994 0.9994 0.9994-0. 1545-0 .Cy-"»2 0.9OQ6 
1.0000 1.0000 1.0000-0.1544 o.ry-yi i.ooc-w 
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fsjk.seq 

217.4 


HACH 

RN/L 

RN 

PT 

P 

TTR 

TR 

Q ALPt4A 







3.898 

2.997 

6.82 

I486 

880 

547.8 

471 

.6 497.2 5.00 







COW^ 

W N 

YE 


T£ 

VE 

UE 

U1E PSIE OELU T>€TA 

T>€T1 

□STAR 

DST1 

H HI 

RTH 

RTH1 

18 

106 45 

0.374 

1 .232 

420 

1238 

1223 

1238 -8.8 0.1944 0.0176 

0.0180 

0.0383 

0.0391 

2.2 2.2 

4.653E»02 

4.756E*02 


r Y01 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PW 

Y4 Y6 

0.006 0.015 

0.0173 

698.3 

781 .4 

699.3 

585.3 

0.0117 0.0000 

O.OCS 0.020 

0.0225 

701.8 

793.5 

702.1 

585.0 

0.0031 0.0000 

0.008 0.C20 

0.0225 

703.0 

7%. 8 

703.5 

584.6 

0.0049 0.0000 

0.008 0.020 

C.0225 

704.1 

797.1 

704.5 

584.1 

0.0050 0.0000 

0.010 0.024 

0.0276 

706.2 

805.7 

705.6 

583.2 

-0.0058 0.0000 

0.011 Q.028 

0.C325 

711.4 

816.9 

709.9 

582.9 

-0.0135 0.0000 

0.014 0.035 

0.0403 

718.8 

829.8 

71fc.7 

532.4 

-0.018S e.-3000 

0.018 0.045 

0.0517 

732.8 

852.6 

728.4 

563 6 

-0 0355 0.0000 

0.018 0.045 

0.0512 

729.6 

852.1 

725.6 

583 0 

-n.0321 o.ooou 

0.018 0.046 

0.0529 

731.4 

9SA.0 

727.7 

533.6 

-0.0292 0.0000 

0.022 0.055 

0.0632 

742.3 

871 2 

735.7 

583.2 

-0.0497 0.0000 

0.025 0 063 

0.0724 

753.1 

889.8 

745.2 

583.7 

-0.0564 0.0000 

0.029 0.073 

0.08X 

765.1 

910.5 

75^.4 

505.0 

-0.0709 0.0000 

0.035 0.088 

0.1002 

778.0 

930.6 

762.3 

505.0 

-0.0978 0.0000 

0.035 0.088 

0.1005 

779.0 

933.6 

764.0 

505.8 

-0.0926 0.0000 

0.035 0.088 

0.1002 

782.0 

937.4 

766.5 

586.7 

-0.0948 0.0000 

0.038 0.096 

0.1094 

791 .9 

952.4 

772.2 

586.7 

-0.1152 0.0000 

0.043 0.109 

0.1252 

802.6 

970.1 

779.6 

586.9 

-0.1289-0.0001 

O.Oi'/ r.118 

0.1355 

820.9 

992.2 

791 .4 

587.4 

-0.1583-0.0007 

0.053 0.134 

0.1536 

834.6 

1012.7 

798.0 

588.3 

-0.1829-0.0012 

0.056 0.143 

0.1633 

841 .9 

1024.6 

000.9 

587.4 

-C. 2021-0. Ml 6 

0.061 0.155 

0.1777 

854.3 

1040.3 

809.1 

506.9 

-0.21 66-0. Ml 9 

0.072 0.182 

0.2081 

886.8 

’080.8 

826.7 

586.9 

-0.2681 -0.M30 

C.072 0.182 

0.2081 

891 3 

1006.9 

830.7 

587.4 

-0. 2683-0. M30 

0.072 0.182 

0.2003 

887.3 

1083.9 

027.6 

587.4 

-0.2637-0.0029 

0.081 0.205 

0.2347 

919.3 

1121.3 

845.0 

588.3 

-0.3105-0.0037 

0.091 0.230 

0 2634 

<i^l.1 

1160.1 

061 .5 

588.7 

-0.35 32-0. o037 

0.101 0.255 

j.2921 

905.0 

1200.7 

878.2 

588.7 

-0.39/0 -0.M37 

0.109 0.277 

0.3171 

1018.2 

1241 .2 

893.9 

588.0 

-0.436; -0.M37 

0.1 1«5 3.303 

0.3460 

1050.9 

1280.5 

908.6 

586.7 

-0.4732-0.M37 


PSI 

DPSI 

PCC 


V/VE 

U/UE U1/U1E ¥/0E 

W1AJ1E 

-2.5 

6.3 

781 

0.656 

0.5833 

0.5896 0.5798-0.0254 

0.0640 

-2.6 

6.2 

793 

0.675 

0.5985 

C.60‘9 0.5950-0.0270 

0.0646 

-2.5 

6.2 

797 

0.600 

0.6029 

bC94 0.5993-0.0270 

0.0653 

-2.5 

6.2 

797 

0.682 

0.6041 

0.6106 0.6006-0.0271 

0.0655 

-2.7 

6.1 

806 

0.695 

0.6154 

0.6220 0.6119-0.0288 

0.0654 

-2.7 

6.0 

817 

0.712 

0.6283 

0.6350 0.6248-0.0304 

0.0659 

-2.8 

6.0 

8X 

0.730 

0.6428 

0.6496 0.6393-0.0317 

0.0668 

-3.0 

5.8 

853 

0.75^ 

0.6639 

0.6708 0.6605-0.0349 

0.0669 

-2.9 

5.0 

852 

0.757 

0.6641 

0.6711 0.6607-0.0345 

0.0673 

-2.9 

5.8 

854 

0.758 

0.6652 

0.6722 0.6618-0.0342 

0.0678 

-3.1 

5.6 

871 

0.779 

0.6820 

0.6890 0.6787-0.0377 

0.0669 

-3.2 

5.6 

890 

O.0M 

0.6980 

0.7051 0.6947^0.0394 

0.0676 

-3.4 

5.4 

910 

0.821 

0.7140 

0.7212 0.7100-0.0423 

0.0672 

-3.6 

5.1 

‘31 

0.842 

0.7303 

0.7375 0.7274-0.0470 

0.0651 

-3.6 

5.2 

->34 

0.844 

0.7316 

0.7387 0.7286-0.0463 

0.0659 

-3.6 

5.1 

937 

0.846 

0.7334 

0.7AO6 0.7304-0.0468 

0.0658 

-3.8 

4.9 

952 

0.861 

0.7449 

0.7520 0.7421-0.0504 

0.0640 

-4.0 

4.3 

970 

0.879 

0.7578 

0.7649 0.7552-0.0532 

0.0631 

-4.3 

4.4 

992 

0.899 

0.7728 

0.7797 0.7705-0.0589 

0.0598 

-4.6 

4.2 

^013 

0.916 

0.7857 

0.7924 0.7837-0.0633 

0.0569 

-4.0 

3.9 

1025 

0.928 

0 7945 

0.8010 0.7926-0.0676 

0.0545 

-5.0 

3.8 

1041 

0.943 

0.8051 

0.3115 0.8033-0.0709 

0.0529 

-5.6 

3.2 

1081 

0.977 

0.8294 

0.8352 0.8281-0.0816 

0.0460 

-^.6 

3.2 

1088 

0.981 

0.8323 

0.8381 0.8310-0.0819 

0 0461 

-5.5 

3.2 

1085 

0.978 

0.9306 

0.8365 0. 8293-0. MtO 

0.0468 

-6.1 

2.7 

1122 

1 -M7 

G.9505 

0.8557 0.8496-0.0910 

0.0399 

-6.6 

2.2 

1161 

1 .035 

0.8703 

0.8748 0.8696-0. 1M7 

0.0333 

-7.1 

1.7 

1202 

1 .063 

0.8899 

0.8935 0.8895-0.1108 

0.0262 

-7.5 

1.2 

1242 

1 .093 

0.9097 

0.9125 0.9095-0.1205 

0.0196 

-8.0 

0.8 

;282 

1,120 

0.9280 

0.9299 0.9279-0.1299 

0.0131 


fW)/ 

0.8331 

0.8369 

0.8380 

0.8384 

0.8413 

0.8448 

0.8488 

0.8548 

0.8549 

0.8552 

0.8b0: 

0.3653 

0.8704 

0.8759 

0.8763 

0.8769 

0.8809 

0.8855 

0.8910 

0.8959 

0.8993 

0.9035 

0.9134 

0.9147 

0.9140 

0.9225 

0.9317 

0.9406 

0.9503 

0.9595 
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0. 138 
0.138 
0.:38 
0.156 
0.175 
0.194 
0.212 
0.232 
0.251 
0 269 
0.288 
0.»7 
0.326 
0.344 
0.344 


0.349 

0.3994 

1112.4 

1366.2 

938.1 

0.360 

0.3997 

1112.4 

1356.3 

937.9 

0.350 

0.3997 

1114.0 

1357.6 

939.7 

0.396 

0.4527 

1158.7 

141?. 1 

964.6 

0.444 

0.5075 

118C.5 

1443.8 

976.9 

0.494 

0.5646 

1181 .9 

1453.8 

974.9 

0.539 

0.6168 

1182 1 

1456.9 

974.4 

0.588 

0.6727 

1182.1 

1457.9 

974.1 

0.637 

0.7287 

1100.8 

1458.1 

973.5 

0.684 

0.7817 

1190.1 

1457.2 

972.2 

0.733 

0.8377 

1179.6 

1457.9 

972.7 

0.779 

0.8907 

1179.1 

1457.2 

971 .6 

0.828 

0.9466 

1190.1 

1450.1 

972.2 

0.874 

0.9997 

1190.1 

1458.1 

973.2 

0.875 

1 .0000 

1180.1 

1458 6 

973.5 


582.9 -0.5269-0.0058 -8.6 0.2 

582.7 -0.5270-0.0058 -8.6 0.2 
582.9 -0.5271-0.0058 -8.6 0.2 

583.8 -0.5523-0.0068 -8.9 -0.1 
564.6 -0.5577-0.0070 -9.0 -0.2 
585.0 -0. 5514-0. 00d8 -8.9 -0.1 
585.0 -O. 5484-0. 0066 -8.8 -0.1 
585.0 -0.5475-0.0066 -P.8 -0.1 
585.0 -0.5442-0.0065 -8.8 -0.0 
584.3 -0.5458-0.0065 -8.8 -0.1 
584.5 -0.5421-0.0064 -8.8 -0.0 

583.9 -0.5433-0.0064 -8.8 -0.0 
583.8 -0.5445-0.0065 -8.8 -C.O 
583 9 -0.5425-0 0064 -8.8 -0.0 
58?. 9 -0.5411-0.0063 -5.0 0.0 


1358 1.173 0.962^ 0.9630 0.9626-0.1455 0.0029 0.9782 
1353 1.173 0.9628 0.9633 0.9628-0.1455 0.0028 0.9783 

1359 1.174 0.%32 0.963t- 0.9631-0.1456 0.0028 0.9785 
1415 1.206 0.9836 0.9833 3.9836-0.1538-0.0023 0.9902 
1446 1 223 C.9941 0.993b 0.9941-0.1566-0.0034 0.9965 
1456 1 228 0.9974 0.9970 0.9974-0.1558-0.0021 0.9984 

1459 1.230 0.9905 0.9962 0.9985-0.1553-0.0015 0.9991 

1460 1 2X 0.9989 0.9906 0.9909-0. 1552-0.0013 0.9993 

1461 1.230 0.9969 0.9‘38 0.9969-0.1545-0.0006 0.9993 

1460 1.23J 0.9992 0.^991 0.9992-0. l54''-0. 00 10 0.9995 
1460 1 231 0 9993 0.9993 0 9993-0. 1542-0.0002 S.9<^76 

1460 1 231 0 999*; 0.9994 0.9995-0.1544-0.0005 0.99?: 

1461 1 232 1.0000 0 99^ 1.0000-0.1548-0.0007 1 .OOCO 

1461 1 232 0.9998 0.9998-0.1543-0.0003 0.9999 

1461 1.232 1.0000 I .OOo.' 1.0000-0.1541 0.0000 1.0000 
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RUN.SEQ 

218.1 


MACH Rf*/L PT P TTR TR Q ALPHA 

0.918 2.906 t>.79 1457 817 549.4 465.'' 514.3 5.00 

COf W N YE ME TE VE LE U1E PSIE DELU T>€TA T>€T1 DSTAR OST' H HI RTH fUHl 
13 106 45 0.346 1 409 1290 1283 1290 -8.6 0. 1778 0.0170 0.0173 0.039 Tj 0.0403 2.3 2.3 4.358E*02 4.4.44E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Yb 
0.0000.0200.0223 625.4 721.0 634.4 515.8 0.0965 O.CoOu 

0.009 0.023 0.0258 631.6 7324 639.5 516.0 0.06190.0000 

0.309 0.023 0.0258 633.4 736.0 641.3 515.8 0.08030.0000 

0.009 0 023 0.0258 633.0 736.4 640.8 515.4 0.0779 0.0000 

0.012 0.029 0.0335 637.4 746.0 645.6 515.4 0.0777 0.0000 

0.013 0.033 0.0372 642.6 756.4 650.2 515.2 0.0691 0.0000 

0.015 0.030 O.Ci37 645.6 763.0 653.2 514.7 0.0670 0.0000 

0.019 0.049 0.055' 654.6 779.0 660.5 514.7 0.0483 0.0000 

0.0200.0510.057; 656.4 782.6 661.9 514.4 0.04460.0000 

0.019 0.049 0.0560 658.5 784.6 662.6 514.7 0.0331 0.0000 

0.023 0.059 0.C665 664.3 794.9 6672 514.7 0.0223 O.OrOO 

0.027 0.069 0.0785 672.6 808.9 673.8 514.7 0.0083 O.iKC'j 

0.031 0.078 0. <0890 683.4 826.4 601.4 514.9 -0.0141 0.0000 

0.036 0.092 0.1C50 697.0 846.2 690.4 514.9-0.04330.0000 

0.0360.0920.1041 695.6 846.8 690.2 514.4-0.03490.0000 

0.03b u. 091 0.10X 697.0 848.1 690.4 514 7 -0.0420 0.0000 

0.0390.1000.1138 709.2 864.6 698.0 514.7 -0.C695 0.0000 

0.045 0.114 0.1X1 721.2 882.3 706. C 514.2 -0.0903 0.0000 

0.048 0.’23 0.1395 736.1 902.6 714.5 514.7 -0.1217 0.0000 

0.054 0.1X 0.1566 752.9 924.3 724.3 514.7 -0. 1541 -0 .0006 

00580.1480.1677 769.7 947.1 734.0 515.2 -0.1827-0. X12 

0.065 0.165 0.1877 784.9 967.2 712.9 51 5. -0.2066-0.0017 

0.074 0.187 2122 815.2 1004.9 - '.o 515.4 -0.2555-0.0027 

0.0740.1870.2125 817.5.010.0 760.8 515.4-0.2565-0.0028 

0.074 0.187 0.2125 817.5 010.0 760.6 515.4 -0.2572-0.0028 

C.083 0.211 0.2395 849. t 1547.8 777.5 515.4 -0.3081-0.0037 

0.092 0.235 0.2666 887.0 1093.5 7%.0 515.4 -0.3599-0.0037 

0.102 0.260 0.2951 927.51142.4 817.4 515.4-0.4078-0.0037 

0.1100.2800.3182 960.71183.3 834.3 515.2 -0.4424-0.0037 

0.120 0.306 0.3476 1004.9 1236.9 856.4 514.7 -0.4849-0.0040 


PSI DPSI PCC ft. V/VE UAJE U1AJ1E W/l£ WlAJlE ftX/ 
-1.5 7.2 721 0.709 0.5979 0.6046 0.5932-0.0153 0.0748 0.8195 

-1.7 7.0 732 0.725 0.6108 0.6175 0.6062-0.0180 0.0742 0.8231 

-1.7 7.0 736 0.731 0.6152 0.6220 0.6106-0.0183 0.0745 C.8244 

-1.7 6.9 736 0.732 0.6161 0.6229 0.6116-0.0187 0.0743 0.8246 

-1.7 6.9 7460.7460.62670.63360.6221-0.01900.07560.8277 

-1.8 6.C 756 0.76’ 0.6379 0.6449 0.6334-0.0206 0.0757 0.8310 

-1.9 6.8 763 0.772 0.6455 0.6526 0.6410-0.0212 0.0763 0.8334 

-2.1 6.6 779 0.793 0.6613 0.6685 C. 6570-0. 0241 0.0757 0.8383 

-2.1 6.5 783 0.798 0.6654 0.6725 0.6610-0.0247 0.0757 0.8396 

-2.2 6.4 795 0.800 0.6667 0.6738 0.6625-0.0263 0.0744 0.8400 

-2.3 ^.3 795 0.813 0.6763 0.6835 0.6722-0.0281 0.0742 0.8432 

-2.5 6.1 809 0.8X 0.6889 0.6962 0.6850-0.0304 0.0737 0.8474 

-2.7 5.9 826 0.851 0.70X 0.7111 0.7001-0.0341 0.0723 0.8525 

-3.1 5.6 846 0.873 0.7200 0.7272 0.7166-0.0389 0.0701 0.0583 

-3.0 5.7 847 0.875 0.7211 0.7284 0.717o-0.0378 0.0713 0.05^’ 

-3.1 5.6 848 0.876 0.7218 0.7290 0.7183-0.0389 0.0703 0.85^ 

-3.3 5.3 865 0.894 0.7345 0.7417 0.7314-0.0433 0.0679 0.8bi 

-3.6 5.1 882 0.913 0.7483 0.7555 0.7454-0.0471 0.0663 0.8689 

-3.9 4.7 903 0.933 0.7621 0.7691 0.7595-0.0524 0.06X 0.8744 

-4.3 4.4 924 0.954 0.7769 0.7836 0.7746-0.0585 0.0592 0.8803 

-4.6 4.0 9^7 0.975 0.7910 0.7975 0.7390-0.0642 0.0558 0.8863 

-4.9 3.8 968 0>^3 0.8032 0.8095 0.8015-0.0690 0.0528 0.8915 

-5.4 3.2 1005 1. -b 0.8251 0.8309 0.82X-0.0791 0.0462 0.9014 

-5.4 3.2 1011 1.0X 0.8280 0.8337 0.8267-0.0795 0.0462 0.9027 

-5.5 3.2 1011 1 OX 0.8280 0.8337 0.8267-0.0796 0.0460 0.9027 

-6.0 2.6 1049 1.061 0.ai82 0.9532 0.8474-0.0903 0.0385 0.913? 

-6.6 2.0 1094 1.097 0.8716 0.8757 0.8711-0.1020 0.0305 C.9239 

-7.2 1.4 1U3 1.133 0.8944 0.8975 0.8941-0.1133 0.022b 0.?958 

-7.6 1.0 1184 1.162 0.9126 0.9150 0.9125-0. 1230 0.01b7 0.9458 

-0.1 0.6 12X 1.200 0.9356 0.93b9 0.935o-0. 1333 0.CX)90 0.9590 


TST-35C PH-1 TN-<j6 218.1 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN 83*23.04 CONT. PAGE 24 


0.140 0.356 0.4046 1075.7 
0.140 0.356 0.4046 1075. C 
0.140 0.356 0.4049 1075.0 
0.159 0.403 0.4576 1113.7 
0.178 0.452 0.5132 1124.7 
0.1% 0.497 0.5648 1126.3 
0.216 0.548 0.6223 1124.5 
0.236 0.5% 0.6771 1124.7 
0.253 0.643 0.7306 1124.8 
0.272 0.6<il 0.7854 1124.3 
0.291 0.738 0.8390 1124.5 
0.309 0.785 0.8920 1124.3 
0.328 0.834 0.9478 1124.3 
0.347 0.900 1 .0003 1123.8 
0.346 0.880 1.0000 H23.8 


1329.9 

893.0 

514.4 

1328.7 

893.0 

514.0 

1328.2 

892.3 

514.0 

1381 .9 

910.0 

514.0 

1407.0 

915.0 

514.0 

1410.0 

914.3 

514.4 

1410.7 

913.0 

514.7 

1411.9 

914.1 

514.6 

1414.9 

915.0 

514.4 

1412.3 

913.7 

514.9 

1411 .4 

914.1 

515.4 

1411 7 

914,4 

514.9 

1411.9 

915.0 

515.4 

1412.5 

915.3 

515.4 

1411 7 

915.3 

515.6 


-0.5296-0.0058 -8.6 0.0 
-0.5279-0.0058 -8.6 0.0 
-0-5302-0.0059 -8.6 0.0 
-0. 5504-0. C067 -8.9 -0.2 
-0.5416-0.0064 -8.8 -0.1 
-0.5440-0.0065 -8.8 -0.1 
-0.53%-0.0063 -8.7 -0.1 
-0.5364-0.0061 -8.7 -0.1 
-0.5313-0.0059 -8.6 0.0 
-0.5355-0.0061 -8.7 -0.0 
-0.5366-0.0062 -8.7 -0.1 
-0.5349-0.0061 -8 7 -0.0 
-0.5336-0.0060 -8.7 -0.0 
-0.530o-0.0059 -8.6 0.0 
-0.5315-0.0059 -8.6 0.0 


1332 1.261 0.9721 0.9722 
1331 1.261 0.9720 0.9721 
1330 1.260 0.9718 0.9718 
1304 1.294 0.9912 0.9907 
1409 1.309 0.9999 0.99% 

1412 1.310 1.0006 1.0002 

1413 1.310 1.0005 1.0003 

1414 1.311 1.0011 1.0009 
1417 1.313 1.0023 1.0023 

1415 1.311 1.0009 1.0007 
1414 1.309 1 .0001 0.9999 
1414 1.310 1.0007 1.0006 

1414 1.310 1.0002 1.0002 

1415 1.310 1 .000" ' .0004 
1414 1,309 1 .0000 1 .OOX 


0.9721-0.1472 0.0006 
0.9-^20-0.1470 0.0007 
0.97*0-0.1475 0.0003 
0.9912-0.1546-0.0039 
0.9999-0.1541-0.0021 

1 .0006- 0.1547-0.0026 
1 .0005-0.1538-0.0017 
1 .0011-0.1532-0.0010 
1 .0023-0.1523 0.0000 
1.0009-0.1530 0.0008 

1 .0001- 0. 1531-0. Of 1 

1 .0007- 0,1528-0.0007 

1 .0002- 0.1525-0.0004 1 
1 .0CC4-0.1519 0.0002 1 
1 .00-30-0. 1520 0.0000 1 


.9615 
.9814 
.9813 
.9941 
.9999 
1.0004 
.0003 
.0007 
.0015 
.0006 
.0000 
.0005 
.0002 
.0063 
.u 03 



TbT-356 PH-1 TN-fc& 218.3 


ID-PRESS0UT4 


24 


RJN.SEI? 

210.3 


MACH HN/L HN PT P TTH TF Q ALPHA 

0.<950 2.964 o.79 1458 9lC 550.2 46C.Q 515.6 5.00 

COf W N YE « TE VE UE UlE PSIE OELU T>CTA 

13 106 45 0.345 1.314 409 '302 1267 1302 -8.6 0.1759 0.017 


Y YCM Y/YE PL PC 
0.009 0.022 0.0247 621.4 715.7 

0.0110.028 0.0316 628.1 727.1 

'j.011 0.028 0.0316 626.1 727.1 

0.011 0.028 0.0322 627.9 728.9 
0.012 0.032 0.0362 632.0 738.1 
0.014 0.036 0.0408 636.9 747.3 
0.017 0.042 0.0482 642.6 756.5 
0.0200.0610.0583 651.4 773.5 
0.020 0.051 0.0583 652.5 776.7 
0.020 0.051 0.0680 660.9 775.8 
0.023 0.059 0.0668 658.0 786.7 

0.027 0.069 0.0789 667.9 902.6 
0.031 0.080 C. 0909 680.9 821.9 
0 035 0.088 0.1004 692.8 841.0 
0.0350.0880.1009 693.5 8434 
0.035 0.088 0,1001 693.5 843.6 

0.040 0.102 0.1170 705.2 869.4 

0.0430.1100.1261 716.8 876.4 

0.050 0.126 0.1442 734.0 898.8 

005301360.1548 748.3 919.8 

0.0590.1500.1717 764.0 940.8 

0.063 0.161 0.1834 776.6 958,4 

0.0730.1850.2118 811.21000.4 
0.073 0.196 0.2121 813.2 1005.7 

0.073 0.106 0.2121 812.3 1005.1 

0.082 0.209 0.2390 845.9 1043.5 

0 '^1 0,231 0.2636 882.1 1088.7 

L 01 0.256 0.2928 923.3 1138.8 

0 no 0 27; 0.3189 963.1 1106.1 

0 120 0.304 0.3467 1002.5 1234.3 


PR PU Y4 Y6 
631.3 514.4 0.1114 O.OOOO 

636.8 514.6 0.0923 0.0000 

635.9 514.4 0.1020 0.0000 

637.2 514.4 0.0963 0.0000 

641.3 514.4 0.09150.0000 

645.5 514.0 0.0811 0.0000 

649.6 514.4 0.0636 0.0000 

657.9 514.4 0.0549 0.0000 

658.3 514.4 0.047<» 0.0000 

658.1 514.4 0.0596 0.0000 

663.1 514.4 0.0406 0.0000 

670.4 514.0 0.0187 0.0000 

679.0 514.4 -0.0133 0.0000 

687.4 514.6 -0.0357 0.0000 

688.1 514.9 -0.0353 0.0000 

688.5 514.6 -0.0329 0.0000 

695.7 514.6 -0.0593 0.0000 

703.2 514.0 -0.0820 0.0000 

713.3 514.2 -0.1181 0.0000 

722.7 514.2 -0.1389-0.0003 

731.5 514.6-0.1682-0.0009 
739.2 514.0 -0.1965-0.0013 

757.8 514.0 -0.2474-C.0026 

759.4 514.2 -0.2451-0.0025 

758.7 514.0 -C. 2440-0. 0025 

775.9 513.7 -0.3008-C.0037 

794.9 513.7 -0.3487-C.0037 

816.0 514.0 -0.3987-0.0037 

835.8 514.0 -0.4439-0.0037 

055.1 514.0 -0.4823-0.0039 


83»23.04 


PAGE 25 


TlfTl OSTAR OSTl H HI RTH RThI 

0.0174 0.!j405 0.0412 2.4 2.4 4.392E*02 4.482E»02 


PSI DPSI PCC H. V/VE UA£ i'lAJIE WA£ WIAHE fMJ/ 

-1 3 7.3 716 0.703 0.5923 0.5909 0.5875-0.0136 0.0753 0.8769 

-1571 727 0.721 0.6054 0.6120 0.6008-0.0164 0.0744 0.8205 

-1.4 7.2 727 0.721 0.6056 0.6123 0.6009-0.0151 0.0757 0.8206 

-1.5 7.1 7290.7240.60760.61430.6030-0.01590.07520.8211 

-1 5 7.0 738 0.737 0.6180 0.6248 0.6134-0.0168 0.0753 0.8241 

-1769 747 0.751 0.6284 0.6363 0.6239-0.0196 0.0756 0.8272 

9 67 757 0.763 0.6376 0.6445 0.6333-0.0214 0.0743 0.8299 

-20 66 774 0.786 0.6547 0.6617 0.6504-0.0231 0.0752 0.8352 

-2.1 6.5 777 0.790 0.6o78 0.6648 0.6535-0.0240 0.0747 0.8362 

-1 9 6 6 776 0.789 0.6569 0.6640 0 . 6G25-0 . 0225 C 0760 0.8359 

-22 64 787 0.803 0.6673 0.6744 0.6631-0.0253 0.0748 0.8393 

-2.4 6.2 803 0.324 0.6824 0.6896 0.6784-0.0288 0.0737 0.8442 

-2 7 5.9 822 0.846 0.6967 0.7058 0.6951-0.0337 0.0712 0.8490 

-30 56 841 0.868 0.7143 0.7214 0.7106-0.0375 0.0698 0.8553 

-3 0 5.6 843 0.‘ 0.7158 0.7229 0.7123-0.0376 0.0700 0.8569 

-2.9 5.6 844 O.P 1 0.7164 0.7235 0.7129-0.0373 0.0704 0.8561 

-3.2 5.4 859 0.888 0.7287 0.7358 0.7255-0.0415 0.0600 0.0606 

-3.5 5.1 876 0.907 0 /422 0.7492 0.7392-0.0455 0.0661 0.0657 

-3.9 4,7 099 0.930 0 7580 0.7648 0.7554-0.0516 0.0625 0.8719 

-4 1 4.5 920 0.951 0.7723 0.7791 0.7699-0.0558 0.0605 0.8777 

-4 4 4.2 941 0.970 0.7856 0.7921 0.7835-0.0614 0.0569 0.8832 

-4.6 3.9 959 0.987 0.7971 0.8035 0.7953-0.0663 0,0546 0.8882 

-5.3 3.2 1001 1.024 0.8219 0.8276 0.8205-0.0774 0.0465 0.8992 

-5 3 3.3 1006 1.028 0.8246 0.8303 0.8232-0.0773 0.0470 0 9005 

-5.3 3.3 1006 1.028 0 8245 0.3303 0.8231-0.0771 0.0472 0.9004 

-6 0 2.6 1044 1.060 0.8455 0.8505 0.84.16-0.0888 0.0388 0.9104 

-6521 1090 1.096 0.8687 0.8729 0.8681-0.0996 0.0315 0.9219 

-71 15 1140 1.132 0.8917 0.8949 0.0914-0.1113 0.0233 0.9339 

-76 1.0 1187 1.166 0.91<S 0.9147 0 .9124-0 . 1223 0.0155 0.9454 

-8.1 0.5 1235 1.199 0.9326 0.9339 0.9326-0 . 1 322 0.0086 0.9570 



TST-366 PH-1 TN-^ 2'8.3 


ID-PFtSSOUTi 


24 


0 139 0.352 0.4020 1068.7 1319.0 
0.138 0.352 0.4017 1068.5 1318.0 
0.138 0.362 C.4017 1068.7 1318.5 
0.156 0.397 0.4529 1111.1 1377.7 
0.176 0.447 0.5102 1124.4 1405.5 
1t4 0.494 0.5641 1125.3 141.. 0 
0.214 0.544 0.6216 1126.0 1415.1 
0 233 0.591 0.6746 1125.J 1412.8 
0 251 0.6C9 0.7290 1124.6 1411.6 
0.269 0.684 0.7815 1125.3 1414.9 
0.289 0.733 0.8373 1124.4 1412.8 
0.»7 0.780 0.8903 1124.6 1414.6 
0 326 0.829 0.9464 1124.6 1416.0 
0.345 0.876 1.0003 1124.9 1414.4 
0.345 0.876 1.0000 1125.4 1416.9 


888.3 514. 6 - 0 . 5296 - 0.0059 
887.9 514.6 - 0 . 5315 - 0.0059 

888.4 515.1 - 0 . 5302 - 0.0059 

909.2 515.1 - 0 . 5493 - 0.0067 

915 .. 5 U .7 - 0 . 5425 - 0.0064 

914.5 514.6 - 0 . 5388 - 0.0062 

915.2 514.2 - 0 . 5342 - 0. 0061 

913.5 514.7 - 0 . 5383 - 0.0062 

913.5 515.3 - 0 . 5377 - 0.0062 

914.5 514.6 - 0 . 5335 - 0.0060 

91 i 5 514.6 - 0 . 5335 - 0.0060 

915.2 514.6 - 0 . 5304 - 0.0059 

916.3 514.2 - 0 . 5265 - 0.0057 

915.8 514.2 - 0 . 5307 - 0 . 005 '^ 
917.0 514.6 - 0 . 5268 - 0.0058 


83*23.04 CONT. PAGE 26 


-8 6 - 0.0 1321 1.254 0.9652 0.9652 0 . 9652 - 0 . 1464 - 0,0006 0 . 977 C 
- 3 t -0 1 1320 1.253 0.9649 0.9647 0 . 9649 - 0 . 1467 - 0.0009 0.9767 
-8 6 - 0.0 1321 1.252 0.9645 0.9644 0 . 9645 - 0 . 1464 - 0.0007 0.9765 
- 89-03 1380 1.290 0.9061 0.9854 0 . 9361 - 0 . 1535 - 0.0046 0.9905 
- 8*8 -0 2 1408 1.307 0.9960 0.9955 0 . 9960 - 0 . 1537 - 0.0033 0.9973 
- 8*7 -0 1 1413 1 311 0.9981 0.9977 0 . 9981 - 0 . 1532 - 0.0025 0.9987 
- 87-01 1418 1.314 0.9998 0.9995 0 . 9998 - 0 . 1525 - 0.0015 0.9998 
-8 7-0 1 1415 '..311 0.9965 0.9981 0 . 9985 - 0 . 1532 - 0.0024 0.9990 
- 87-01 1414 1 310 0 9976 0.9972 0 . 9976 - 0 . 1529 - 0.0023 0.9983 
- 87-01 1417 1.313 0.9994 0.9992 0 . 9994 - 0 . 1523 - 0.0014 0.9996 
- 87-01 1415 1 312 0.9906 0.9984 0 . 9986 - 0 . 1522 - 0.0014 0.9991 
- 86-00 1417 1.313 0 9992 0.9991 0 . 9992 - 0 . 1516 - 0.0007 0.9995 
- 8’6 0 0 .418 1.314 1.0000 1.0000 1 . 0000 - 0.1510 0.0001 ’ 0000 
- 86-00 1417 1.313 0.9995 0.9994 0 . 9995 - 0 . 1518 - 0.0008 0.9997 
-0600 1419 1.314 1.0000 1.0000 1 . 0000 - 0.1510 0 0000 1.0000 



T3T-356 PH-1 TN-fe6 218-5 ID-Pre;SS0UT4 24 JUN 83*23.04 PAGE 2 

RUN.SEQ 

218.5 


MACH PHA. PT P TTR TR Q ALPHA 

0.<^61 2.997 G.e2 1465 819 550.4 466 1 518.4 5.00 

COW^ W N YE ME TE VE ue U1E PSIE DELU T>€TA TKCTl DSTAR DSTI H HI RTH RTH1 
18 108 45 0.344 1.312 409 1301 1287 1301 -8.6 0.1927 0.0181 0.0183 0.0416 0.0423 2.3 2.3 4.655E^02 4.726£«-02 


Y YCM Y/YE PL K PR PW Y4 Y6 PSl OPSI PCC ML V/VE U/UE Ul/Ulc UAJE W1/U1E RHO/ 
0.007 0.017 0.0199 621.4 708.0 630.7 517.6 0.11X 0.0000 -1 3 7.3 708 0.684 0.5780 0.5845 0.5733-0.0129 0 073R C 8134 
0.0090,0230.0268 625.6 717.8 635.3 517.6 0.11030.0000-1.3 7.3 7180.7000.59000.59660.5853-0.01360.075008166 
0.009 0.024 0.0274 625.6 720.1 635.8 517.6 0.1 137 O.CCOO -1 . J 7.3 720 0.703 0.5927 0.5993 0.5879-0.0132 0 0758 0 8174 
0.009 0.024 0.0274 625.5 719.9 635.5 517.4 0.1 1 16 0 f X -1 .3 7.3 720 0.703 0.5928 0.5994 0.5880-0.0135 0.0755 0 8174 
0.010 0.026 0.0294 627.9 724.8 637.8 517.4 0.1067 0. XO -1 3 7.3 725 0.71 1 0.5986 0.6053 0.5938-0.0^42 0 0756 U 8190 
0.013 0.033 0.0X3 637.3 742.7 646.6 517.4 0.0925 O.vXXX -1 .5 7.1 743 0.7X 0.6188 0.6256 0.6141 -0 0167 0 0762 0 8247 
0.015 0.0X 0.0435 642.3 754.4 650.7 517.4 0.0783 0.0000 -1.7 6.9 754 0.754 0.6314 0.6X3 0.6268-0 0191 0 0757 0 8284 
0.013 0.049 0.0558 653.7 772.7 659.7 517.6 0.0518 0.0000 -2.0 6.6 773 0.779 0.6497 0.6567 0.6454-0.0233 0 0744 0 8340 
0.019 0.049 0.0561 654.6 776.5 661.0 517.6 0.0536 0.0000 -2.0 6.6 777 0.784 0.65X 0.6605 0.6492-0.0232 0.0750 0 8352 
0.019 0.049 0.0561 654.1 776.5 660.8 517.6 0.0564 0.0000 -2.0 6.6 777 0.784 0.6535 0.6605 0.6491-0.0228 0 0754 0 8352 
0.023 C.:58 0.0662 662.0 788.9 666.1 517.6 0.0327 0.0000 -2.2 6.4 789 0.800 0.6654 0.6725 0.6613-0.0263 0 07X 0 8390 
0.0260.0670.0762 667.7 801.2 672.0 517.2 0.032© 0.0000 -2.2 6.4 801 0.816 0.6772 0.6844 0.6731-0.0267 0.0751 0.8428 
O.OX 0.075 0.0860 676.9 815.9 678.7 517.2 0.0132 0.0000 -2.4 6.2 816 0.834 0.6903 0.6.75 0.6063-0 0298 0 0740 0 8472 
0.0340.0060.0986 688.4 834.5 606.7 516.7-0.01140.0000-2.7 5.9 834 0.857 0.7067 0.7140 0.7QX-0. 0339 0 0725 0 8529 
0.0340.0060.0989 691.2 839.2 688.5 516.4-0.01830.000-3-2.8 5.8 8390.8630.71110.71830.7074-0.03500.072008545 
0.034 0.095 0.0977 693.3 841.3 689.5 517.8 -0.0252 0.0000 -2.9 5.7 841 0.062 0.7108 0.7180 0.7072-0 0359 0 0710 0 0544 
O.OX 0.097 0.1115 702.2 852.8 694.9 517.8 -0.0473 0.0000 -3.1 5.5 853 0.875 0.7200 0.7271 0.7lo7-C.0394 0 0690 08577 
0.042 0.107 0.12X 718.1 875.9 705.5 517.8-0.07650.0000-3.4 5.2 8760.9000.73770.74480.7347-0.0445006670*8643 
0.048 0.121 0.*rd5 7X.4 095.4 713.6 517.7 -0.0968 0.0000 -3.6 5.0 895 0.920 0.7520 0.7590 0.7492-0r'82 0 0651 0 0698 
0.052 0.131 0.1503 746.9 916.6 723.0 517.7 -0.1312-0.0001 -4.0 1.6 917 0.942 0.7667 0.77X 0 . 7642-0 . 0542 0.0614 0 8756 
0.057 0.146 0.1667 760.3 934.4 7X.3 517.7 -0.1585-0.0007 -4.3 4.3 935 0.959 0.7785 0.7851 0.7763-0.0593 0.0581 o!8805 
0.062 0.158 0.1804 778.1 958.9 741.1 517.5 -0.1857-0.0013 -4.6 4.0 959 0 982 0.7942 0.8007 0.7923-0.0649 0 0^9 0 8872 
0.070 0.178 0.2040 804,6 992.7 755.8 517.1 -0. 2297-0. X22 -5. 1 3.5 993 1 .012 0.8 U8 0.8207 0.8133-0.07X 0.0492 0 8962 
0.070 0.178 0.2037 006.2 995.9 757.1 517.5 -0 . 2294-0 . X22 -5.1 3.5 996 1.014 0.8162 0.8222 0 8147-0 0739 0 0493 0 0969 
0.070 0.178 0.2040 807.1 996.4 757.2 517.7 -0 . 2327-0 . X23 -5.2 3.4 997 1.015 0.8163 0.C222 0.8148-0 0745 0 0488 0 8969 
O.OeO 0.204 0.2336 841.0 1037.6 775.3 517.5 -0.2864-0.0034 -5.8 2.8 10X 1.049 0.8391 0.8443 0.8X1 -O.O0-;7 0.0411 0 9075 
0.090 0 229 0.2623 877.1 1080.5 794.1 517.8 -0.3388-0.0037 -t,4 2.2 1X1 1 .X3 0.8612 0.8655 0.8605-0.0971 u.0331 0 9183 
0.1X 0.255 0.2896 91V.3 11X.5 814.7 517.8 -0. 3882-0 .X37 */.0 1.6 1132 1.12C 0.8849 0.8883 0,8845-0.1006 0.0252 0^9306 
0.109 0.277 0.3168 958.9 1180.1 8X.0 517 8 -0.4373-0.0037 -7.5 1.1 1181 1,156 0.9070 0.9094 0.9068-0.1203 0.0168 0 9424 
O.I’S 0.300 0.34X 1OX.0 12X.2 855.4 51-.3 -0.4782-0. XX -8.0 0.6 1231 1.19Q 0.9280 0.9294 0.9280-0 1X8 0 X9© 0 9544 


TST-35b PH-1 TN-66 218-5 


I0-Pf€SS0UT4 


24 JUN 83»23.04 CONT. PAGE 28 


0.137 0.348 0.3964 
0.137 0.348 0.3961 
0.137 0.348 0.3961 
0.155 0.394 0.4507 
0.174 0.442 0.5061 
0.193 0.490 0.5604 
0.213 0.540 0.6184 
0.231 0.587 0.6715 
0.250 0.634 0.7255 
0.269 0.682 0.7812 
0.287 0.729 0.8346 
0.306 0.777 0.8900 
0.326 0.827 0.9466 
0.344 0.873 0.9969 
0.3/4 0.874 I .0000 


1069 

.6 

1318.7 

889 

.7 

1069 

.6 

1310.6 

889. 

9 

1069 

.6 

1319.8 

891 

.1 

1112 

.0 

1377.6 

911. 

.5 

1126, 

.5 

1406.2 

917. 

.7 

1128 

.8 

1414.9 

918, 

.4 

1128 

.4 

1416.7 

917. 

.4 

1128 

.4 

1418.3 

918 

.1 

1128 

.1 

1417.6 

917. 

.9 

1128, 

,9 

1418.6 

918. 

.1 

1128, 

.4 

1419.5 

918, 

6 

1128, 

,1 

1420.9 

919. 

,9 

1129, 

,6 

1421 .8 

920, 

,6 

1128. 

8 

1420.1 

919, 

9 

1128. 

,8 

1419.5 

920. 

2 


518.2 -0. 5X3-0.0059 -8.6 -0.0 

518.2 -0.5302-0.0059 -8.6 -0.0 

518.2 -0.5256-0.0057 -8.6 0.0 
517.9 -0.5479-0.0066 -8.8 -0.2 
5.7.7 -0.5434-0.0064 -8.8 -0.2 

517.3 -0.5375-0.0062 -8.7 -0.1 

517.3 -0.5359-0.0061 -8.7 -0.1 

517.3 -0.5324-0.0060 -8.7 -0.1 
517.2 -0.5326-0.0060 -8.7 -0.1 

516.5 -0.5336-0.0060 -8.7 -0.1 
517.2 -0.5298-0.0059 -8.6 -0.0 

516.5 -0.5244-0.0057 -8.6 0.0 
516.1 -0.5270-0.0058 -8.6 0.0 

516.5 -0.C279-0.0058 -8.6 0.0 

516.5 -0.5279-0.0058 -8.6 0.0 


1321 1 .247 0.9625 0.9624 

1321 1 .247 0.9624 0.9624 

1322 1.248 0.9629 0.9629 
1380 1 .285 0.9643 0.9836 
1409 1.303 0.9944 0.9939 
1417 1 .308 0.9977 0.9974 

1419 1.309 0.9983 0.9960 

1421 1 .310 0.9968 0.9986 

1420 1.310 0.9987 0.9906 

1421 1.312 0.9997 0.9996 

1422 1 .311 0.9994 0.9993 

1423 1 .313 1 .0005 1 .0006 

1424 1 .314 1 .0011 1 .0011 
1/22 1.313 1.0002 1.0002 

1422 1 .312 1 .0000 1 .0000 


0.9625-0.1461-0.0005 0.9753 
0.9624-0.1460-0.0005 0.9752 
0.9629-0.1452 0.0005 0.9755 
0.9642-0.1530-0.0041 0.9694 
0.9944-0.1536-0.0032 0.9962 
0.9977-0.1529-0.0020 0.9964 
0.9963-0.1527-0.0017 0.9968 
0.9988-0.1520-0.0009 0.9992 
0.9987-0.1520-0.0010 0.9991 
0.9997-0.1524-0.0012 0.9998 
0.9994-0.1515-0.0004 0 9996 
1.0005-0.1506 0.0007 1.0003 
1 .0011-0.1512 0.0002 1.0008 
1.0002-0.1513 0.0000 1 .0001 
1.0000-0.1513 Q.OOOO 1.0000 


TST-356 PH-1 TN-fe6 219.1 ID-PRESS0UT4 24 JUN 83*23. 04 PAGE 29 

RUN.SEQ 

219.1 


MACH RK/L F*4 PT P TTR TR Q ALPHA 
0.800 2.996 6.82 1566 1027 5A8.0 185.7 460.4 5.00 

COTF W N YE ME TE VE UE U1E PSIE OELU T>€TA ThCTl DSTAR DST1 H HI RTH PTH1 

18 108 45 0.343 1.019 454 1063 1054 1063 -7.5 0.1921 0.0187 0.0187 0.0366 0.0369 2.0 2.0 5.037E*02 5.057E*02 


Y YCH Y/YE P_ PC PR PW Y4 Y6 
0.006 0.016 0.0188 913.2 992.0 913.5 794.5 0.0034 0.0000 

0.006 0.020 0.0226 917.4 1002.0 917.2 796.0 -0.0030 0.0000 

0.008 0.020 0.0229 920.8 1005.2 919.0 797.8 -0.0215 0.0000 

0.008 0.020 0.0229 918.9 1004.0 918.1 796.9 -0.0091 0.0000 

0.010 0.025 0.0289 925.2 1014.5 923.4 796.5 -0.0202 0.0000 

0.012 0.030 0.0347 929.6 1023,8 926.1 796.0 -0.0374 0.0000 

0.013 0.034 0.0390 932.3 1028.5 927 3 796.9 -0.0454 0.0000 

0.018 0.045 0.0520 939.7 1045.9 934.9 796.9 -0.0442 0.0000 

0.018 0.045 0.0520 944.5 1049.9 938.1 799.6 -0.0587 0.0000 

0.018 0.045 0. 0520 944.51049.7 938.1 800.1-0.05880.0000 

0.022 0.055 0.0632 951.0 1063.1 942.9 799.8 -0.0701 0.0000 

0.025 0.064 0.0739 959.2 1077.8 949.7 796.4 -0.0772 0.0000 

0.029 0.073 0,0843 966.3 1090.8 954.3 796.9 -0.0919 0.0000 

0.0330.0640.0961 980.1 1109.0 961.9 799.6-0.1316-0.0001 
0.0330.0830.0958 979.71109.7 962.4 799.6-0.1246-0.0000 
0.033 0.083 0.0949 978.4 1109.3 960.2 801 .7 -0.1 301 -0.0001 

0.037 0.095 0.1094 963.5 1118.7 963.2 800.5 -0.1399-0.0003 

0.041 0.104 0.1197 963.4 1135.0 969.6 000.3 -0.1552-0.0006 

0.0470.1190.13701004.61151.7 975.8 799.8-0.1781-0.0011 
0.061 0.129 0.1486 1014.3 1166.6 979.0 798.3 -0.2077-0.0017 

0.057 0.144 0.1658 1024.9 1183.3 965.0 797.8 -0.2236-0.0021 

0.061 0.154 0.1774 1035.9 1197.5 990.5 798.0 -0.2460-0.0025 

0.070 0..79 0.2053 1058.5 1230.4 1001.6 799.0 -0.2843-0.0033 

0.070 0.179 0.2063 1060.6 1234.1 1002.4 799.8 -0.2873-0.0034 

0.070 0.179 0.2056 1061.0 1234.5 1002.3 799.9 -0.2895-0.0034 

0.000 0.204 0.2342 1079.0 1259.6 1010.4 799.6 -0.3194-0.0037 

0.089 0.226 0.2595 1100. 3 1289,9 1019.3 799.9 -0.3518-0.0037 

0.099 0.251 0.2881 1121.5 1320.6 1029.6 800.3 -0.3750-0.0037 

0.108 0.274 0.3149 1141.5 1349.7 1038.8 799.4 -0.3955-0 0037 

C.118 0.300 0.3443 1166.2 1381.4 1048.8 798.2 -0.4288-0.0037 


PSI OPSI PCC ML V/VE U/UE Ut/lUE W/LE Wl/UIE RHO/ 
-2.6 5.0 992 0.572 0.5900 0.6026 0.5958-0.0269 0.0519 0.8823 
-2.6 4.9 1002 0.583 0.6084 0.6130 0.6061-0.0281 0.0521 0.8843 
-2.8 4.7 1005 0.584 0.6096 0.6141 0.6075-0.0303 0.0501 0.8846 
-2.7 4.0 1004 0.581 0.6063 0.6109 0.6041-0.0287 0.0512 0.8839 
-2.8 4.7 1014 0.595 0.6201 0.6247 0.6179-0.0307 0.0511 0.8867 
-3.0 4.5 1024 0.607 0.6322 0.6360 0.6302-0.0333 0.0500 0.8892 
-3.1 4.5 1029 0.612 0.6364 0.6410 0.6345-0.0345 0.0494 0.8901 
-3.1 4.5 1046 0.632 0.6564 0.6612 0.6544-0.0355 0.0511 0.8943 
-3.2 4.3 1050 0.636 0.6599 0.6646 0.6580-0.0375 0.0496 0.8951 
-3.2 4.3 1050 0.635 0.6589 0.6636 0.6570-0.0374 0.0495 0.8949 
-3.3 4.2 1063 0.651 0.6739 0.6786 0.6721-0.0397 0.0492 0.8962 
-3.4 4.1 1078 0.669 0.6913 0.6961 0.6895-0.0417 0.0496 0.9022 
-3.6 4.0 1091 0.682 0.7037 0.7084 0.7020-0.0443 0.0485 0.9051 
-4.0 3.5 1109 0.700 G.7204 0.7249 0.7190-0.0508 0.0443 0.9092 
-3.9 3.6 1110 0.701 0.7210 0.7256 0.7196 0.0499 0.0453 0.9094 
-4.0 3.5 n09 0.697 0.7179 0.7224 0.7165-0.0505 0.0443 0.9066 
-4.1 3.4 1119 0 708 0.7284 0.7329 0.7271-0.0526 0.0436 0.9112 
-4.3 3.3 1135 0.725 0.7435 0.7479 0.7423-0.0560 0.0422 0.9150 
-4.5 3.0 1152 0.741 0.7588 0.7630 0.7578-0.0607 0.0396 0.9190 
-4.9 2.6 1167 0.757 0.7732 0.7771 0.7723-0.0664 0.0357 C.9229 
-5.1 2.5 1184 0.772 0.7874 0.7911 0.7866-0.0702 0.0339 0.9269 
-5.3 2.2 1198 0.784 0.7984 0.8019 0.7978-0.0748 0.0308 0 9300 
-5.8 1.8 1231 0.811 0.8220 0.8250 0.8216-0.0833 0.0254 0.9>>6 
-5.8 1.7 1235 0.813 0.8239 0.8268 0.8235-0.0840 0.0249 0.9375 
-5.8 1.7 1235 0.813 0.8240 0.8269 0.8236-0.0844 0.0245 0.93/5 
-6.2 1.4 1260 0.833 0.8421 0.8445 0.8410-0.0913 0.0200 0.9430 
-6.5 1.0 1291 0.856 0.8620 0.8639 0.8619-0.0992 0.0149 0.9494 
-6.8 0.7 1321 0.878 0.8812 0.8826 0.8811-0.1055 0.0111 0 9557 
-7.1 0.5 1351 0.899 0.8997 0.9006 0.8996-0.1114 0.0076 0 9t>19 
-7.4 0.1 1382 0.922 0.9191 0.9103 0.9191-0.1200 0 0016 0 9<>88 


24 JUN 8>23.04 CC3NT. PAGE X 


1ST- 366 R4-1 TN-66 219.1 ID-Pf€SS0UT4 


0.13b 0.345 0.39b4 1206.4 1435.7 1060.1 
0.136 0.345 0.3964 1204.2 1066.3 
0.13b 0.343 0.3964 1205.2 >435.7 1066.7 
0.154 0.392 0.4503 1241.8 1486.8 1084.3 
0.173 0.440 0.5054 1263.4 1522.1 1097.4 
0 192 0.488 0.5607 1276.4 1543.4 1108.1 
0 211 0.536 0.6149 1281.0 1551.2 1114.1 
0 2X 0.584 0.6714 1279.2 1549.6 1117.6 
0.249 0.632 0.7265 1276.7 1547.8 1118.3 
0 268 0.681 0.7827 1274.1 ’545.2 1119.6 
0.287 0.729 0.8371 1272.6 1543.4 1120.1 
0.305 0.775 0.8902 1271.9 1542.3 1121.0 
0 324 0 822 0.9449 1272.6 1542.5 1121.4 
0 342 0 870 0.9991 1272.6 1542.5 1121.4 
0 343 0.870 1.0000 1272.8 1542.5 1121.9 


799.4 -0.4592-0.0037 -7.8 -0.3 1437 0.955 

799 2 -0 4587-0.0037 -7.0 -0.2 1437 0.955 

797.8 -0.4621-C 'j037 - 7.8 -0.3 1437 0.957 

797 3 -0.4867-0.0041 -8.1 -0.6 1488 0.988 

795.9 -0.4859-0.0041 -8.1 -0.6 1523 1.01C 

0.^92-0.0038 -8.0 -0.5 1545 1.021 

7'^, : 718-0.0037 -7.9 -0.4 1552 1.026 

796.0 -0.4600-0.0037 -7.8 -0.3 1551 1.024 

7%.0 -0.4521-0.0037 -/.7 -0.2 1549 1.023 

795 9 -0.4434-0.0037 -7.6 -0.1 1546 1.022 

796.9 -0.4395-0.0037 -7.6 -0.0 1545 1.020 

796 9 -0.4364-0.0037 -7.5 0.0 1544 1.020 

7%. 9 -0.4378-0.0037 -7.5 -0.0 1544 1.020 

796 6 -U. 4378-0. 0037 -7.5 -0.0 1544 1.020 

7J7.6 -0.4375-0. 003. -7.5 0.0 1544 1.019 


0 9471 0.9466 0.9471-0. 1295-0.0042 0.9791 
0 9473 0.9467 0.9473-0. 1294-0. 0041 0.9791 
0 9486 0.9480 0.9436-0. 1X3-0.0048 0.9796 
0 9746 0.9733 0.9745-0.1387-0.0096 0.9097 

0 9924 0.9910 0.99.'’3-0. 1411-0.0098 0.9969 

1 0020 I.OOOe 1.0019-0.1411-0.0085 1.0008 
1.0060 1.0050 1.0060-0.1401-0.0070 1.0025 
1 0045 1.0039 1.0045-0.1375-0.0046 1.0019 
1 0037 1.0033 1 .0037-0. 1358-0. OCX 1 .X16 
1 0027 1.0026 1 .0027-0.1339-0.0012 l.Xtl 
1 X10 1.0009 1 .0010-0.1329-0.0005 1 .0004 
1 0005 1.0006 t .0005-0.1322 0.0002 1.0002 
1.0006 1.00061.0006-0.1325-0.0001 1.0003 

1.0009 1.0009 1.0009-0.1325-0.0001 1.0004 
1 .0000 1 .0000 1 .0000-0.1323 0.0000 1 .0000 



TST-356 PH-1 TN-fet 219.3 I0-PRESS0UT4 24 JUN 8>23.04 PAGE 31 

RUN.SE9 

219.3 


HACH RN/L PT P TTR TR Q ALPK?. 

0.&30 3.012 '5. Pi 1566 1027 545.9 484.0 459.9 5.00 

cor^ W N y: me TE Vt UE UIE PSIE OELU T>€TA TfCTI DSTAR DST1 H HI RTH RTHl 

18 106 45 0.3U 1.017 452 1060 1050 1060 -7.6 0. 1928 0 0197 0.0196 0.0379 0.0383 1.9 1 .9 5.334£*02 5.360E*02 


Y YCM '/Yi: PL PC PR PW Y4 Y6 

0.0fy> 0.015 0.01 '3 912.6 993.0 912.9 ''97.2 0.0033 0.0000 

0.008 0.020 0.0231 925.0 1006.4 923.2 798.1 -0.0217 0.0000 

0.008 0.020 0.0233 920.2 1006.7 920.0 797.4 -0.0028 0.0000 

0.008 0.020 0.0233 920.2 1006.7 919.6 797.9 -0.0069 0.0000 

0.010 0.025 0.02?5 929.6 1019.1 926.4 796.2 -0.0355 O.COOO 

0.012 0.0» 0.03i0 927.3 1024.3 926.7 797.4 -0.0060 0.0000 

0.014 0.035 0 0433 939.1 1037.1 934 5 799.1 -0.0461 0.0000 

0.0180.0450.0520 946.71051.3 940.9 799.3-0.05430.0000 

0.018 0.046 0.0523 942.7 1050.6 938.1 799.7 -0.0418 0.0000 

0.018 0.046 0.0523 944.4 1051.3 939.5 799.3 -0.0453 0.0000 

0.021 0.054 0.0621 948.5 1062.7 943.6 798.9 -0.0424 C.OOOO 

0.024 0.061 0.0695 960.3 1077.4 950.1 799.3 -0.0837 0.0000 

0.0290.0730.0830 966.91091.1 955.1 79^.3-0.09070.0000 

0.034 0.00b 0.0905 973.2 1104.2 959.3 799.8 -0.1009 0.0000 

0.0340.0060.0962 975.01105.1 958.8 798.6-0.11730.0000 

0.034 0.006 0.0905 978.3 1108.5 961.2 800.2 -0.1232 0.0000 

0.037 0.094 0.1077 906.3 1120.8 964.8 799.3 -0.1400-0.0005 

0.0430.1090.1243 996.91136.8 971.2 799.3-0.1684-0.0009 

0.046 0.117 0.1344 1003.8 1149.4 975.2 799.3 -0. 1705-0.0011 

0.052 0.133 0.1516 1015.6 1167.1 980.2 799.3 -0.2094-0.0010 

0.057 0.144 0.1645 1023.6 1182.3 984.1 798.4 -0.2212-0.0020 

0.062 0.158 0.1309 1035.8 *196.7 990.5 797.9 -0.2468-0.0026 

0.071 0.181 0.2075 1057.9 1227.0 1000.1 798.6 -0.2919-0.0035 

0.071 0.181 0.2073 1060.7 1231.2 1001.9 800.2 -0.2944-0.0035 

0.071 0.181 0.2075 1057.0 1229.5 1000.1 801.1 -0.2833-0.0033 

0.081 0.205 0.2345 1077.0 1257.4 1008.4 000.2 -0.3195-0.0037 

0.091 G.2X 0.2635 1100.9 1288.0 1019.4 800.2 -0.3574-0.0037 

0.100 0.253 0.2899 1119.3 1316.4 1026.9 799.3 -0.3796-0.0037 

0.108 0.274 0.3134 1140.5 1343.6 1037.5 799.7 -0.4044-0.0037 

0.118 0.299 0.3424 1166.6 1379.0 1049.0 800.2 -0.4337-0 X)37 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/OE U1AHE WA£ W1/L1E RHO/ 
-2.6 5.0 993 0.56<» 0.5958 0.6004 0.5935-0.0268 0.0521 0.8823 
-2.8 4.7 1008 0.588 0.6143 0.6189 0.6121-0.0306 0.0508 0.8859 
-2.6 5.0 1007 0.587 0.613? 0.6179 0.6109-0.0283 0.0529 0.8857 
-2.7 4.9 1007 0.506 0.6123 0.6170 0.6101-0.0287 0.0524 0.8855 
-3.0 4.6 1019 0.601 0.6272 0.6319 0 . 6252-0 . 0329 0.0503 0.88b5 
-2.7 4.9 1024 0.609 0.6349 0.6398 0.6326-0.0297 0,0544 P.R9o1 
-3.1 4.5 1037 0.62? 0.6472 0.6520 0 . 6452-0 . 0352 0.0506 0.8927 
-3.2 4.4 1051 0.638 0.6630 0.6678 0.6610-0.0371 0.0508 0.!:'^1 
-3.0 4.5 1051 0.637 0.6617 0.6666 0.6596-0.0355 0.0523 C..,959 
-3.1 4.5 1051 0.638 0.6630 0.6678 0.6609-0.0360 0.0619 0.8961 
-3.1 4.5 1063 0.652 0.6759 0.6000 0.6738-0.0363 0.0533 0.8990 
-3.5 4.1 1077 0.667 0.6908 0.6956 0.6890-0.0425 0.0492 0.9024 
-3.6 4,0 1091 0.682 0.7046 0.7094 0.7029-0.0442 0.0492 0.9057 
-3.7 3.9 1104 0.695 0.7167 0.7215 0.7150-0.0464 0.0437 0.9086 
-3.9 3.7 1105 0.697 0.7192 0.7239 0.7177-0.0488 0.046/ 0.9092 
-3.9 3.7 1106 0.69<i 0.7204 0.7250 0.7189-0.0496 0.0460 0.9095 
-4.2 3.4 1121 0.712 0.7331 0.7375 0.7318-0.0542 0.0431 0.9127 
-4.4 3.1 1137 0.728 0.7476 0.7519 0.7464-0.0583 0,0409 0.9164 
-4.6 3.0 1150 0.740 0.7586 0.7629 0.7576-0.0607 0.0400 0.9193 
-4.9 2.7 1167 0.756 0.7737 0.7776 0.7728-0.0668 0.0360 0.9234 
-5.0 2.5 1183 0.771 0.7872 0.7911 0.7064-0.0698 0.0348 0.6271 
-5.3 2.2 1197 0.784 0.7992 0.8028 0.7906-0.0750 0.0312 0.9305 
-5.9 1 .7 1228 0.909 0.8214 0.8243 0.8211-0.0846 0.0246 0.9370 
-5.9 1.7 1232 0.810 0.8227 0.0256 0 .8224-0.0851 0.0242 0.9374 
-5.8 1 .8 1230 0.807 0.8204 0.8235 0.8200-0.0830 0.0260 0.9367 
-6.2 1.4 1258 0.831 0.8413 0.8438 0.8411-0.0913 0.0206 0.9430 
-6.6 1.0 1289 0.854 0.8620 0.863C G.C619-0 . 1001 O.OU' 0.9495 
-6.9 0.7 1317 0.876 0.8811 0.8825 0.8810-0.1063 0.0106 0.9558 
-7.2 0.4 1345 0.895 0.8973 0.8981 0.8973-0.1128 0.0065 0.9613 
-7.5 O.i 13800.9130.91730.91750.9173-0.12070.00130.9603 
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0. 

137 

0, 

.349 

0, 

137 

0, 

.349 

0. 

137 

0, 

,349 

0. 

156 

0, 

,395 

0, 

175 

0, 

.445 

0, 

193 

0, 

.490 

0. 

213 

0. 

541 

0. 

232 

0. 

.509 

0. 

251 

0 

637 

0. 

269 

0, 

.684 

0. 

288 

0, 

.733 

0. 

X7 

0 

.779 

0, 

326 

0, 

.828 

0. 

344 

0, 

.873 

c, 

344 

0, 

,874 


0.3969 1206.4 
0.3906 1205.5 
0.3906 1205.5 
0.4520 1244.3 
0.5005 1267.1 
0.5602 1276.5 
0.6187 1281 .5 
0.6732 1279.7 
0.7289 127o.3 
0.7825 1275.1 
0.8379 1273.7 
0.8910 1273.3 
0.9475 1273.1 
0 9906 1273.7 
1 .0000 1274.4 


1436.4 

1067.3 

1436.0 

1067.0 

1436.0 

1066.6 

1488.2 

1006.3 

1524.9 

1099.3 

1542.2 

1107.6 

1552.0 

1114.0 

1550.0 

1117.5 

1547.2 

1118.2 

1544.9 

1119.3 

1543.1 

1120.2 

1542.8 

!121.6 

1543.0 

1121 .6 

1543.0 

1122.1 

1543.5 

1122.3 


002.1 -0.4644-0.0037 -7.8 -0.3 

802.2 -C. 4622-0. 0037 -7.8 -0.3 

801.0 -0.4631-0.0037 -7.8 -0.3 
800.8 -0.4893-0.0042 -8.1 -0.6 

800.8 -0.4913-0.0043 -8.2 -0.6 

799.2 -0.4823-0.0039 -8.1 -0.5 

798.3 -0-4727-0.0037 -7.9 -0.4 
798.7 -0.4614-0.0037 -7.8 -0.2 

798.9 -0. 451 7-G. 0037 -7.7 -0.1 

799.0 -0.4480-0.0037 -7.7 -0.1 

798.7 -0.4433-0.0037 -7.6 -0.0 
798.9 -0.4393-0.0037 -7.6 0.0 

798.^ -0.4385-0.0037 -7.6 0.0 

799.4 -0.4391-0.0037 -7.6 0.0 

000.1 -0.4*4)5-0.0037 -7.6 0.0 


1437 0.952 0.9466 0.9460 
1437 0.952 0.9463 0.9457 
1437 0.953 0.9474 0.9469 
U9C 0.905 0.9738 0.9724 
1526 1.006 0.9910 0.9896 
1544 1 .017 1 .0003 0.9991 
1553 1 .023 1.0053 1 .0044 
1551 1 .022 1 .0042 t .0036 
1549 1 .020 1 .0027 1 .0024 
1546 1 .019 1 .0016 1 .0014 
1544 1 .018 1 .0011 1 .0010 
1544 1 .018 1 .0008 1 .G008 
1544 1 .018 1 .0008 1 .0009 

1544 1.017 1.0004 1 0004 

1545 1.017 t.OOOO 1.0000 


0 9466-0.1304-0.0046 0.9790 
0.9463-0.1300-0.0041 0.9788 
0.9474-0.1X3-0.0043 0.9793 
0.9737-0.1391-0.0097 C.9894 
0.9910-0.1420-0.0102 0.9963 
1.0002-0.1415-0.0085 1.0001 
1.0053-0.1402-0.0065 1 .0022 
1.0041-0.1377-0.0042 1.0017 
1.0027-0.1356-0.0023 1.0011 

1 0016-0.1347-0.0015 1.0006 
1 C-01 1-0. 1337-0.0006 1.0004 

1.0008- 0.1328 0.0003 1.0003 

1.0008- 0.1327 0.0004 1.0003 
1.0004-0.1327 0.0003 1 .’3002 
1. 0000-0. 13X 0.0000 1.0000 



TST-356 Ph-' TN-66 219.5 ID-PRESS0UT4 24 JUN 83»23.04 33 

RUN.SEQ 

219.5 


hach rn/l rn pt p ttf tr s alpha 

0.800 3.016 6.86 1566 1027 545.6 483.7 460.4 5.00 

CCJ^ W N YE ME TE VF Ut U1E PSIE DELU T>€TA THET1 DSTAR PST1 H HI RTH RTH1 

18 108 45 0.345 1 01B 452 1060 1051 1060 - 7.6 0.1945 0.0189 0.0190 0.0378 0.0381 2.C 2.0 5. 127t*02 5. 156E^02 


Y YCH Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.008 0.021 0.0242 916.4 1003.4 917.4 798.8 0.0119 0.0000 

O.OIQ 0.025 0.0287 931.11018.7 927.2 799.7-0.04340.0000 

C.Cir o.o:. 0.0293 927.5 1018.0 925.4 799.7 -0.0232 0.0000 

0.010 0.025 0.0287 925.2 1016.4 923 5 799.4 -0.0174 0.0000 

0.012 0.031 0.0353 925.6 1023.2 926.6 796.5 O.OllO 0.0000 

0.014 0.035 0.04C2 935.5 1034.1 932.9 799.0 -0.0263 0.0000 

0.016 0.042 0.0476 935.8 1040.2 934.5 798.8 -0.0132 0.0000 

0.020 0.051 0.0582 946.3 1055.4 940 8 799.5 -0.0485 0.0000 

0.020 0.052 0.0588 943.0 1057.7 942.3 800.1 -0.0513 0.0000 

0.020 0.052 0.0588 943.3 1052.5 937.5 797.1 -0.0517 0.0000 

0.024 0.062 0.0703 951.6 1068.2 945.3 796.7 -0.0526 0.0000 

0.028 0.070 0.0003 956.9 1079.3 948.6 796.2 -0.0651 0.0000 

0.031 0.0780.0886 967.5 1C92.9 955.9 797.1 -0.0881 0.0000 

0.0350.0900.1026 979.71111.2 962.1 797.6-0.1252-0.0000 

0.0350.0900.1026 979.11112.9 963.0 797.8 -0.1138 0. 0000 

0.035 0.089 0.1G’2 979.61113.5 963.2 799.3-0.11580.0000 

0.040 0.102 0.1161 995.4 970.6 800 . 7 -0 . 1 672-0 . 0009 

0.044 0.112 0.1275 1006.^ 1146.8 977.7 803.4 -0.1887-0.0013 

0.0490.1250.1421 1012.0 1157.8 979.7 804.3 -0.1 996-0. 001 6 

0.0540.1360.15561024.21177.1 905.0 804.8 -0.2273-0.0021 

0.059 0.150 0.1708 1028.1 11''7.1 907.1 802.8 -0.2283-0.0022 

O.Obl 0.1560.1782 1033.1 1196.4 990.0 801.1 -0.2331-0.0023 

0.072 0.182 0.2000 1056.7 1220.6 1000.4 799.3 -0.2815-0.0033 

0.072 0.183 0.2086 1052.9 1228.8 997.8 797.5 -0.2707-0.0031 

0.072 0.183 0.2006 1055.7 1228.8 1000.1 796.6 -0.2768-0.0032 

O.Oei 0.206 0.2355 1074.4 1254.7 1006.6 794.5 -0.3165-0.0037 

0.091 0.230 0.2630 1102.2 1291.0 1019.1 794.9 -0 . 3609-0 . 0037 

0.101 0.255 0.2916 1122.9 1321.7 1029.2 795.8 -0.3815-0.0037 

0.110 0.290 0.3197 1144.8 : 353.8 1039.8 7%. 6 -0.40 17-0. 0037 

0.119 0.M3 0.3463 1165.5 .3 1048.1 797.0 -0.4277-0.0037 


PSI DPSI PCC HL V/VE UAJE U1AJ1E WAJE U1/U1E f*C/ 
-2.5 5.1 1003 0.580 0.6061 0.6109 0.6037-0.0263 0 0539 0.8841 
-3.1 4.5 1019 0.598 0.6238 0.6284 0.6219-0.0336 0.0490 0.E876 
-2.8 4.7 1018 0.597 0.6229 0.6276 0.6208-0-0312 0.0513 0.8874 
-2.8 4.0 1016 0.596 0.6215 0.6263 0.6194-0.0304 0.0518 0.8872 
-2.5 5.1 1023 0.606 0.6312 0.6362 0.6287-0.0275 0.0560 0.8892 
-2.9 47 1034 0.618 0.6432 0.6481 0.6411-0.0326 0.0526 0.8917 
-2.7 4.8 1040 0.626 0.6506 0.6555 0.6482-0.0313 0.0548 0.9932 
-3.1 4.4 1055 0.643 0.6665 0.6714 0.6645-0.0366 0.0517 0.8967 
-3.1 4.4 1058 0.644 0.6682 0.6731 0.6663-0.0370 0.0515 0.8971 
-3.2 4.4 1052 0.643 0.6669 0.6717 0.6649-0.0370 0.0513 0.8968 
-3.2 4.4 1068 0.661 0.6842 0.6892 0.6822-0.0380 0.0526 0.9007 
-3.3 4.3 1079 0.67A 0.6964 0.7013 0.6944-0.0404 0.0519 0.9035 
-3.5 4.0 1093 0.687 0.7088 0.7137 0.7070-0.0442 0.0497 0.9065 
-3.9 3.6 1111 0.705 0.7256 0.7302 0. 72«1 ->^0503 0.0459 0.9106 
-3.8 3.7 1113 0.706 0.7270 0.7317 0 . 7254-0 . 04PS 0.0475 0.9110 
-3.8 3.7 1113 0.795 0.7255 0.7302 0.7240-0.0490 0.0472 0.9106 
-4.4 3.1 1131 0.720 0.7399 0.7442 0.7388-0.0576 0.0406 0.9143 
-4.7 2.9 1147 0.732 0.7506 0.7547 0 7497-0.0616 0.0379 0.9170 
-4.8 2.8 1158 0.741 0. 7*^91 0.7631 0.7582-0.0640 0.0367 0.9193 
-5.1 2.5 1177 0.758 0.7746 0.7783 0.7739-0.06% 0.0331 0.9235 
-5.1 2.4 1187 C.769 0.7851 0.7888 0.7843-0.0707 0.0334 0.9263 
-5.2 2.4 1197 0.780 0.7945 0.7982 0.7938-0.0724 0.0331 0.9290 
-5.7 1.8 1229 0.809 0.8210 0.8241 0.8206-0.0828 0.0262 0.9367 
-5.6 2.0 1229 0.811 0.8231 0.8264 0.8226-0.0812 0.0290 0.9374 
-5.7 1.9 1229 0.812 0.8241 0.8273 0.8237-0.0823 0.0271 0.9377 
-6.1 1.4 1256 0.836 0.8449 0.8474 0.8446-0.0912 0.0210 0.9440 
-6.7 0.9 1292 0.863 0.8687 0.8705 0.8686-0.1015 0.0138 0.9516 
-6.9 0.7 1323 0.884 0.8872 0.8885 0.8871-0.1074 0.0104 0 9577 
-7.1 0.4 1355 0.905 0.9055 0.9064 0.9055-0.1133 0.0070 0.9t>40 
-7.4 0.1 1382 0.923 0.9209 0.9212 0 .9209-0. 1201 0.0022 0.%95 
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0.138 

0.133 

0.139 

0.157 

0.176 

0.194 

0.213 

0.233 

0.251 

0.270 

0.288 

0.307 

0.326 

0.345 

0.345 


0 . 3520 . 40131210 . 21441 . 21068.6 798.4 
0.362 0.4016 1210.2 1441.0 1068.6 798.0 
0.362 0.4018 1209.7 1440.3 1068.1 798.0 

0.399 0.4557 1243.3 1489.4 1065.1 797.7 

0.446 0.5092 1267.8 1526.8 1100.5 798.2 
0.494 0.5639 1277.9 1545.0 1108.3 798.0 
0.541 0.6177 1281.1 1552.0 1114.4 797.3 
0.591 0.6744 1279.2 1550.2 1117.4 798.0 
0.637 0.7274 1276.2 1547.9 1118.8 797.7 
G.606 0.7832 1274.4 1545.6 1119.7 797.7 
0.733 0.8362 1273.3 1543.8 1120.1 797.0 

0.779 0.8895 1272.1 1543.1 1120.9 797.0 
0.828 0.9456 1272.6 1542.7 1120.9 797.0 

0.876 0.9997 1273.3 1543.1 1122.4 798.2 

0.876 1.0000 1273.9 1543.3 1122.0 798.9 


- 0 . 4693 - 0.0037 

-7 

.9 

-0 

.3 

H42 

0 

.959 

- 0 . 4696 - 0.0037 

-7 

.9 

-0 

.3 

1442 

0 

.960 

- 0 . 4699 - 0.0037 

-7 

.9 

-0 

.3 

1441 

0 

.959 

- C . 4864 - 0. 0041 

-8 

.1 

-0 

.5 

1491 

0 

.989 

- 0 . 4884 - 0.0042 

-8 

.1 

-0 

.6 

1528 

1 

.010 

- 0 . 4819 - 0.0039 

-8 

.1 

-0 

.5 

1546 

1 

.020 

- 0 . 4707 - 0.0037 

-7 

.9 

-0 

.4 

1553 

1 

.024 

- 0 . 4597 - 0.0037 

-7 

.8 

-0 

.2 

1551 

1 

.023 

- 0 . 4491 - 0.0037 

-7 

.7 

-0 

.1 

1549 

1 

.022 

- 0 . 4438 - 0.0037 

-7 

.6 

-0 

.0 

•547 

1 

.021 

- 0 . 4116 - 0.0037 

-7 

.6 

-0 

.0 

1545 

1 

.020 

- 0 . 4361 - 0.0037 

-7 

.5 

0 

.0 

1544 

1 

.020 

- 0 . 4384 - 0.0037 

-7 

.5 

0 

.0 

1544 

1 

.020 

- 0 . 4373 - 0.0037 

- 7 , 

.5 

0 

.0 

1544 

1 

.019 

- 0 . 4397 - 0.0037 

-7 

.6 

0 

.0 

1545 

1 

.018 


0.9516 0.9508 0 . 9516 - 0 . 1321 - 0.0057 0.9008 
0.9519 0.9511 0 . 9518 - 0 . 1321 - 0.0057 0.9809 
0.9515 0.9507 0 . 9515 - 0 . 1321 - 0.0058 0.9008 
0.9762 0.9750 0 . 9762 - 0 . 1389 - 0.0092 0.9904 
0.9933 0.9919 0 . 9932 - 0 . 1417 - 0.0098 0.9972 
1.0016 1.0004 1 . 0016 - 0 . 1416 - 0.0085 1.0007 
1.0052 1.0044 1 . 0052 - 0 . 1398 - 0.0063 1 .0022 
1.0038 1.0033 1 . 0038 - 0 . 1374 - 0.0040 1.0016 
1.0031 1.0029 1 . 0031 - 0 . 1351 - 0.0019 1.0013 
1.0021 1.0020 1 . 0021 - 0 . 1339 - 0.0008 1.0009 
1.0019 1.0019 1 . 0019-3 t 334 - 0. 0004 1.0008 
1.0016 1.0017 1 . 0016 - 0.1323 0.0007 1.0007 
1.0014 1.0015 1 . 0014 - 0.1327 0 . C0O3 1.0006 
1.0005 1.0006 1 , 0005 - 0.1324 0.0005 1 .0002 
1.0000 1.0000 1 , 0000 - 0.1328 0.0000 1.0000 
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RUN.SEQ 

220-1 


MACH RN/L RN P TTR TR Q ALPHA 

0.701 2. 9R0 6.80 1662 1197 543.4 i<>4. 7 411 .8 5.00 

catf UN ''E ME TE VE UE U1E PSIE DELU THETA T>€T1 DSTAR DSTI H Hi RTH hlHl 
18 108 45 0.343 0.872 4 72 928 9i<i 928 - 7.7 0.2117 0.0213 0.0215 0.0387 0.0592 1.8 1 .8 5.943E*02 5.998E*02 


Y YCM Y/YE PL PC 
0.007 0.017 0.0194 1112.2 1194.8 
G.0C9 ).023 0.0260 1115.2 1202.2 
O.X'^ 0.023 0.0260 1117.3 1203.6 
0.009 0.023 0.0260 1114.6 1202.2 
0.010 0.026 0.0303 1120.5 1211 1 
0.012 0.031 0.0361 1122.6 1218.0 
0.015 0.037 0.0430 1126.3 1225.5 
0.019 0.048 0.0548 M 34.6 1240.2 
0.019 0 048 0.0648 1133.6 1240.4 
0.019 0.048 0.0545 1133.6 1239.0 
0.022 0.056 0.0640 1139.4 1249.7 
0.026 0.066 0.0755 1147.0 1262.9 
O.OX 0.075 0.0862 1154.3 1275.5 
C.033 0.084 0.0968 1161.4 1286.9 
0.033 0.085 0.>'4 1161.7 1287.8 
0.033 0.005 0.0974 1160.0 1206.1 
0.038 0.098 0,1121 1168.8 1298.4 
0.042 0.107 0.1228 1176.1 1309.3 
0.048 0.121 0.1392 1184.2 1322.9 
0.052 0.133 0.1521 1192.7 1334.8 
0.056 0.143 0.1642 1197.5 1342.6 
0.061 0.155 0.1775 1205.9 1356.1 
0.070 0.179 0.2051 1224.2 1381.1 
0.070 0.179 0.2054 1225.4 1382.7 
0.070 0.179 0.2054 1226.3 1381.6 
0.080 0.204 0.234' 1241.1 1405.2 
0.090 0.228 0.2618 i:"9.5 1430.0 
0.099 0.251 0.2886 :278.1 1455.5 
0.109 0.277 0.3180 1294.3 
0.118 0. XI 0.3450 1315,9 1508.5 


PR PV Y4 

1119.0 1013.6 0.0860 0.0000 

1122.01014.0 0.08160.0000 

1124.1 1014.0 0.0624 0.0000 

1122.01013.6 0.08770.0000 

1125.5 1013.2 0.0574 0.0090 

1128.2 1012.9 0.06050.0000 
11X. 7 1011.8 0.0450 0.0000 

1137.8 1012.0 0.0303 0.0000 

1137.81011.5 0.04020.0000 

1136.2 1011.7 0.0251 0.0000 

1141.71011.5 0.02080.0000 

1146.1 1010.9-0.00770.0000 

1152.4 1011.7 -0.0159 0.0000 

1156.1 1011.7-0.04130.0000 

1156.3 1011.8 -0.0425 0.0000 

1154.6 1012.3 -0.0417 0.0000 

1160.5 1012.5 -C.0625 0.0000 

1163.5 1012.3 -0.'S02 0.0000 
1168 5 1012.3 -0.1u'4 0.0000 

1172.0 1012.5 -0.1356-0.0002 

117.1.1 1012.3 -0.1488-0.0005 

1177.9 1011.8 -0.1711-0.0010 

1136.2 1012.3 -0.2157-0.0019 

1187.6 1012.5 -0.2144-0.0019 

1106.6 1012.8 -0.2267-0.G021 

1192.9 1012.5 -0.2561-0.0027 

1199.2 1012.5 -0.3008-0.0037 

1206.3 1013.0 -0.3366-0.0037 

1212.6 1012.8 -0.3595-0.0037 

1219.6 1012.8 -0.4001-0.0037 


PSI 

OPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

UAC 

-1 .6 

6.1 

1195 

0.490 

0.5899 

0.5951 

-1.7 

6.1 

1202 

0.499 

0.6000 

0.6052 

-1 .7 

6.1 

1204 

0.501 

0.6020 

0.6073 

-1.6 

6.2 

1202 

0.500 

0.6006 

0.6059 

-2.0 

5.8 

1211 

0.511 

0.6137 

0.6190 

-1.9 

5.8 

1218 

0.520 

0.6237 

0.6291 

-2.1 

5.6 

1226 

0.5M 

0.6355 

0.6409 

-2.3 

5.5 

1240 

0.547 

0.6542 

0.6597 

-2.2 

5.6 

1240 

0.548 

0.6552 

0.6608 

-2.3 

5.4 

1239 

0.546 

0.6532 

0.6506 

-2.4 

5.4 

1250 

0.558 

0.6667 

0.6723 

-2.7 

5.1 

1263 

0.573 

0.6833 

0.6889 

-2.8 

5.0 

1276 

0.585 

0.6%9 

0.7025 

-3 0 

4.7 

1297 

0.597 

0.7097 

0.7153 

-3.1 

4.7 

1288 

0.597 

0.7104 

0.7160 

-3.0 

4.7 

1266 

0.595 

0.7079 

0.7134 

-3.3 

4.5 

12«1 

0.607 

0.7211 

0.7266 

-3.6 

4.2 

1309 

0.617 

0.7329 

0.7382 

-3.7 

4.0 

1323 

0.6X 

0.7470 

0.7523 

-4.1 

3.7 

1335 

0.641 

0.7587 

0.7638 

-4.2 

3.5 

1343 

0.648 

0.7666 

0.7715 

-4.5 

3.3 


0.661 

0.7802 

0.7050 

-5.0 

2.8 

1381 

0.681 

0.8027 

0.8070 

-5.0 

2.8 

1383 

0.663 

0.8039 

0.8063 

-5.1 

2.6 

1382 

0.681 

0.8026 

0.8067 

-5.4 

2.3 

1406 

0.701 

0.8236 

0.8275 

-6.0 

1 .8 

1431 

0.721 

0.8445 

0.8476 

-6.4 

1 .4 

1456 

0.739 

0.8642 

0.S667 

-6.6 

1.1 

1482 

0.758 

0.3835 

0.0856 

-7.1 

0.6 

1509 

0.777 

0.9037 

0.9050 


U1/U1E H9.E W1/U1E RHO/ 
0.5865-0.0160 0.0630 0 9099 
0.5966-0.0176 0.0635 0.9114 
0.5906-0.0176 0.0638 0.9117 
0.5971-0.0168 0.0644 0.9115 
0.6106-0.0213 0.0618 0.9.35 
0.O205-0.0213 0.0632 0.9150 
0.6324-0.0235 0.0625 0.91^« 
0.6512-0.0261 0.0625 0.92u0 
0.6521-0.0249 0.0639 0.9202 
0.6502-0.0267 0.0618 0.9199 
0.6638-0.0278 0.0625 0.9222 
0.6806-0.0322 0.0604 C.9251 
0.6943-0.0339 0.0605 0.9275 
0.7073-0.0380 0.0583 0.9299 
0.7081-0.0382 0.0582 0.9300 
0.7055-0.0379 0.0581 0.9295 
0.7159-0.0415 0.0564 0.9320 
0.73C‘^-0.0460 0.0535 0.9343 
0.7452-0.0493 0.0521 0.9371 
0.7572-0.0542 0.0488 0.9394 
0.7651-0.0568 0.0473 0.9410 
0.7789-0.0613 0.0447 0.9439 
0.8018-0.0703 0.0388 0.9487 
0.8029-0.0702 0.0390 0.9490 
0.0017-0.0721 0.0370 0.9487 
O.82X-O.O709 0.0331 0.9534 
0.8440-0.0885 0.0264 0.9582 
0.8639-0.0968 0.0207 0.9629 
0.8633-0.1031 0.0171 0.9677 
0.9036-0.1128 0.0101 0.9729 


TST>356 PH-1 TN-b6 220*1 


ID-PRESSCXJT4 


2i JUN 83f23.04 CONT. PAGE 36 


0.136 

0.13b 

0.136 

0.156 

0.t7i 

0.193 

0.212 

0.232 

0.250 

0.268 

0.287 

0.305 

0.325 

0.343 

0.343 


0.345 0.3954 1345.9 1554.3 
0.345 0.3963 1345.6 1554.3 
0.346 0.3971 1347.0 1554.7 
0.395 0.4536 1377.4 1600.7 
0.442 0.5074 1398.8 1635.4 
0.490 0.5624 1406.2 1651.0 
0.538 0.6171 1408.2 165^.4 
0.509 0.6761 1407.1 1658.6 
0.634 0.7282 1408.7 1659.2 
0.682 0.782b 1-08.0 1659.0 
0.730 0.8376 1406.9 1659.2 
0.774 0.888b 1408.2 1659.4 
0.824 0.9462 1408.2 1659 4 
0.Q7T 1.0000 1407.8 1659.4 
0.871 1.0000 1406.9 1659.7 


1229.2 10^2.0 -0.4376-0.0037 -7.5 

1229.8 ini3.0 -0.4344-0.0037 -7.5 

1228.9 1012.3 -0.4A29-0.0037 *7.6 

1240.9 1012.8 -0.4681 -o. 0037 -7.9 
1250. Cr 1013.4 -0 4784-0.0038 -8.0 

1253.0 1014.3 -0.4726-0.0037 -7.9 
1256.4 1014.6 -0.4668-0.0037 -7.9 

1256.9 1014.3 -0.4598-0.0037 -7.8 

1257.3 1014.6 -0.4642-0.0037 -7.8 

1256.9 1014.8 -0.4626-0.0037 -7.8 
1257.3 1014.4 -0.4576-0.0037 -7.8 

1258.9 1014.0 -0.4582-0.0037 -7.8 

1257.1 1013.4 -0.4624-0.0037 -7.8 
1256.0 1013.0 -0.4636-0.0037 -7.8 
1257.8 1012.3 -0.4556-0.0037 -7.7 


0.2 1555 0.807 0.9350 0.9355 
0.2 1555 0.807 0.9349 0.9354 
0.1 1556 0.808 0.9358 0.9361 
-0.1 1602 0.836 0.9646 0.9643 
-0.3 1637 0.857 0.9850 0.9844 
-0.2 1652 0.865 0.9932 0.9928 
-0.1 1659 0.868 0.9965 0.9962 
-0.0 1660 0.869 0.9976 0.9975 
-0.1 1660 0.869 0.9976 0.9973 
-0.1 1660 C.869 0.9973 0.9971 
-0.0 1660 0.869 0.9977 0.9977 
-0.0 1661 ^.869 0.9975 0.9974 
-0.1 1661 O.870 0.9988 0.9986 
-O'* 1661 0.871 0.9991 0.9989 
0.0 1661 0.872 1.0000 1.0000 


0.9350-0.1238 0.0034 0.9813 
0.9349-0.1232 0.0040 0.9612 
0.9358-0.1249 0.0024 0.9615 
0.9646-0.1337-0.0024 0.989b 
0.9850-0.1386-0.0046 0.9955 
0.9932-0.1386-0.0034 0.9980 
0.9965-0.1379-0.0023 0.9990 
0.9976-0.1366-0.0009 0.9993 
0.9976-0. 1375-0.00’ 7 0.9993 
0.9973-0.1371-0.0014 0.9992 
0.9977-0.1362-0.0004 0.9993 
0.9975-0.1362-0.0005 0.9992 
0.9988-0.1373-0.0014 0.9996 
0.9991-0.1376-0.0016 . 9997 
1 .OCOO-0.1361 0.0000 1.0000 



TST-366 PH-1 TN-b6 220>3 


lO-PRtSSOUTi 


24 JUN 83*23 >04 


PAGE 37 


RLN.SE^ 

220.3 


MACH »</L RN PT P TTR TR Q ALW4A 
0.701 2.993 6.01 1661 1197542.6494.1 411.3 5.00 


COF UN YE ME TE V£ UE U1E PSIE DELU 'F>CTA 1>€T1 DSTAR OST! H 

18 i 06 45 0.343 0.866 472 922 913 922 - 7.8 0.2127 0.0209 0.0211 0.0378 0.0384 1.8 


HI RTH RTHl 

1.8 5.0O3E^O2 5.886E*02 


Y YCM y/YE PL PC PR PU Y4 Y6 
0 006 0 016 0.0186 i109.9 1190.8 1117.1 1012.8 0.0935 0.0000 

0 009 0 022 0.0254 1116.6 1203.6 1123.2 1012.3 0.0780 0.0000 

0 009 0 022 0.0254 1114.9 1203.1 1121.4 1012.3 0.0768 0.0000 

0 009 0 022 0 0257 1115.2 1203.1 1121.9 1012.3 0.0793 0.0000 

0 Oil 0 027 0.0312 1121.1 1212.1 1126.9 1012.3 0.0662 0.0000 

0 013 0 033 0.0381 1123.9 1219.6 1128.5 1012.4 0.0493 0.0000 

0 015 0 037 0.0427 1128.7 1227.0 1132.7 1013.0 0.0424 0.0000 

0 0i8 0 047 0.0537 1135.6 1239. 8 1139.0 1013.5 0.0331 0.0000 

0 018 0 047 0.0537 1136.3 1240.5 1139.1 1014.0 0.0278 0.0000 

0 018 0 047 0.0537 1135.2 1239.9 1138.1 1013.7 0.0277 0.0000 

0 022 0 057 0.0649 1143.2 1251.5 1143.0 1014.0 -0.0013 0.0000 

0 026 0 067 0.0764 1150.1 1263.4 1148.5 1013.0 -0.0135 0.0000 

0 029 0 0''4 0.0050 1152.4 1272.6 1149.8 1013.0 -0.0214 0.0000 

0.033 0.0B4 0.0966 1161.0 1206.1 1155.8 1012.8 -0.0410 0.0000 
0 033 0 084 0 0968 1161.2 1206.6 1195.6 1012.3 -0.0436 O.OOOO 

0 033 0 083 0.0954 1161.6 1287.9 1156.5 1012.2 -0.0393 0.0000 

0 039 0.098 0.1127 1167.9 1297.9 1159.0 1011.8 -0.0666 0.0000 

0 042 0 107 0 1233 1175.9 1310.0 1164.3 1012.7 -0.0829 O.OUOO 

0.047 0.121 0.1383 1186.9 1323.5 1171.2 1014.1 -0.1003 0.0000 
0 051 0.131 0.1496 1195.4 1335.7 1175.5 1015.4 -0.1322-0.0002 

0 058 0.147 0.1605 1205.4 1348.7 1179.2 1016.3 -0.1677-0.0009 

0 062 0 156 0.1795 1211.3 1360.3 1181.5 1016. J -0. 1816-0.0012 

0 07 0 179 0 2060 1229.0 1383.8 1189.0 1017.0 -0.2288-0.0022 

0 07. 0 181 0.2077 1231.1 1305.7 1190.9 1017.5 -0 . 2299-0 . 0022 

0 071 0 181 0.2074 1230.2 1385.5 1190.2 1017.5 -0.2281-0.0022 

0 081 0.205 0.2350 1244.4 1406.6 1195.5 1017.5 -0.2615-0.0029 

0 089 0.226 0.2596 1262.1 1429. 6 1201.8 1017.5 -0.3049-0.0037 

0 098 0 250 0.2066 1279,2 1454.3 1208.5 1016.8 -0.3360-0.0037 

0 108 0 275 0.1154 1298.0 1482.1 12)5.1 1016.3 -0.3674-0.0037 

0 118 0 ifOl 0.3453 1317.8 1509.4 1220.4 1017.0 -0.4052-0.0037 


PSl DPSI PCC ML V/VE UAJE U1AJ1E U/UE W1/U1E PHO/ 
-1.5 6.3 1191 0.48? 0.5837 0.5940 0.5852-0.0157 0.0646 0.9107 
-1 7 6.1 120? 0.504 0.6083 0.6137 0.6048-0.0184 0.0647 0.9137 
-1761 1203 0.503 0.6075 0.6130 0.6041-0.0185 0.0644 0.9135 
-1 7 6.1 1203 0.503 0.6075 0.61X 0.6041-0.0182 0.0648 0.9136 
-1.9 6.0 1212 0.514 0.6201 0.6256 0.6168-0.0204 0.0643 0.9155 
-2 1 5.6 1220 0.523 0.6301 0.6356 0.6269-0.0228 0.0633 0.9171 
-2 1 5.7 1227 0.530 C.";191 0.6447 0.6360-0.0240 0 0633 0.9185 
-2 2 5.6 1240 0.544 O.c 9 0.6605 0.6518-0.0250 0.0637 0.9211 
-2 3 5.5 1240 0.544 O.o549 0.6606 0.6519-0.0264 0.0631 0.9211 
-23 55 1240 0.544 0.6548 0.6604 0.6518-0.0264 0.0631 0.9211 
-2 6 5 2 1252 0.557 0.6688 0.6744 0. 6660-0. 0»7 0.0606 0.9234 
-2 7 5.1 1263 0.571 0.6848 0.6904 0.6821-0.0330 0.0606 0.9262 
-2.8 5.0 1273 0.500 0.6955 0.7012 0.6929-0.0346 0.0605 0.9281 
-30 48 1286 0.594 0.7111 0.7168 0.7087-0.0380 0.0593 0.9310 
-3 1 4.8 1287 0.595 0.‘'125 0.7181 0.7100-0.0384 0.06<»1 0.9312 
-30 48 1288 0.597 0. ’40 0.7197 0.7115-0.0379 0.0597 0.9315 
-3.3 4.5 1298 0.607 0.7255 0.7311 0.7233-0.0423 0.0570 0.9337 
-3.5 4.3 1310 0.618 0.7372 0.7427 0.7351-0.0452 0.0557 0.9359 
-3 8 4.1 1123 0.629 0.7493 0.7547 0. /'474-0.0496 0.0531 0.9383 
-4.0 3.8 1 336 0.638 0.7600 0.7651 O.T’^-O.OSBe 0.0504 D.9404 
-4.4 3.4 1349 0.649 0.7710 0.7767 0.7704-0.0601 0.0456 0.9428 
-46 32 1360 0.659 0.7829 0.7877 0.7817-0.0632 0.0441 0.9451 
-51 27 1384 0.678 0.8039 0.8082 0.8030-0.0726 0.0377 0.9496 
-5 1 2.7 1386 0.679 0.8050 0.9092 0.8041-0.0720 0.0376 0.9496 
-5.1 2./ 1386 0.679 0.8048 0.8091 0.8039-0.0725 0.0370 0.9498 
-5.5 2.3 1407 0.697 0.8235 0.8274 0.8228-0.0798 0.0332 0.9539 
-60 1.8 1430 0.715 0.8431 0.8463 0.8426-0.0890 0.0267 0.9534 
-64 1.5 1455 0.734 0.0637 0.8665 0.9635-0.0967 0.0219 0.9633 
-6.7 1.1 14030.7550.88570.88790.8856-0.10480.01680.9687 
-7.2 0.7 1510 0.773 0.9050 0.9063 0.9049-0.1139 0.0103 0 9736 



'T-356 

0.137 0 
0.136 Q 
0.137 0 
0.156 0 
0.174 0 
0.1<?3 0 
0.213 0, 
0.2X 0 
0.249 0, 
0.269 0, 
0.288 0. 
0.306 C. 
0.3?t 0. 
0.343 C. 
0.343 0. 


PH-1 TN-66 220.3 


ID-PRESS0UT4 24 JON 83*23.04 CONT. PAGE 38 


.347 0.3960 1363.2 1559.6 1234.5 
.347 0.3977 1352.8 1559.8 1234.1 
.347 0.3900 1353.2 1560.0 1234.5 
395 0.4536 1379.7 1602.7 1243.0 
442 0.5074 1399.2 1635.7 1251.9 
.491 0.5635 1406.8 1651.6 1255.2 
540 0.6200 1406.3 1667.1 1257.2 
585 G.6712 1409.6 1658.6 1258.6 
633 0.7265 1406.0 1658.7 1258.2 
682 0.7832 1406.9 1659.1 1259.3 
731 0.8385 1409.6 1658.9 1259.3 
778 0.892b 1409.0 1659.3 1259.3 
828 0.9502 14.38.3 1658.7 1259. 8 
871 l.OOOC 1409.0 1659.1 1259.8 
87. 1 0000 1409.6 1659.1 1259 8 


1017.4 -0.4466-0.0037 -7.6 
1018.1 -0.4457-0.0037 -7.6 
1018.1 -0.4460-0.0037 -7.6 

1018.4 -0.4692-0.0037 -7.9 
1019.0 -0.4749-0.0037 -8.0 

1019.0 -0.4726-0.0037 -7.9 

1010.4 -0.4660-0.0037 -7.9 

1016.1 -0.4653-0.0037 -7.9 

1018.1 -0.4599-0.0037 -7.8 

1013.1 -0.4602-0.0037 -7.8 
1017.9 -0.4631-0.0037 -7.8 

1017.4 -0.4606-0.0037 -7.8 
1017.9 -0.4574-0.0037 -7 8 
1017.9 -0.45%-0.0037 -7 8 
1017.9 -0.4616-0.0037 -7.8 


0.2 1561 0.806 0.9392 0.9396 
0.2 1561 0.806 0.9386 0.9390 
0.2 1561 0.806 0.9387 0.9391 
-0.1 1604 0.832 0.9658 0.9656 
-0.2 1637 0.052 0.9053 0.9050 
-0.1 ’653 0.861 0.9947 0.9944 
-0.1 1658 0.064 0.99e> 0.9983 
-0.0 1660 0.866 0.9995 0.9994 
0.0 1660 0.866 0.99% 0.9997 
0.0 1660 0.966 0.9998 0.9999 
-0.0 1660 0.866 0.9999 0.9999 
0.0 1660 0.867 1.0006 1.0006 
0.0 1660 0.866 0.9998 0.9999 
0.0 1660 0.866 1.0000 1.0001 
0.0 1660 0.866 1.0000 1.0000 


0.-392-0.1261 0.0029 0.9626 
0.9386-0.1258 0.00» 0.9824 
0.9387-0.1259 0.0030 0.9825 
0.%58-0. 1341-0.0015 0.9900 
0.9653-0.1379-0.0026 0.9956 
0.9947-0.1388-0.0022 0.9964 
0.9964-0.1380-0.0009 0.9995 
0.9995-0.1380-0.0007 0.999© 
0.99%-0.13b9 0.0003 0.9999 
0.9996-0.1370 0.0003 1.0000 
0.9999-0.1376-0.0003 1.0000 
1 .0006-0.1372 0.0002 1.0002 
0.9996-0.1364 0.0008 0.9999 

1.0000- 0.13690.0004 1.0000 

1 .0000- 0. 1373 0. 0000 1.0000 



TST-366 PH--> TN-Ob 220-5 


ID-PRESS0UT4 


24 JLW 83#23.04 


PAGE 3<) 


RUN-SEQ 
22C 5 


HACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.699 2.9% 6.80 1661 1199 542.4 494.1 409.6 5.00 

CCM^ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU T>€TA T>€T1 DSTAR OSTI H Hi RTH RTHl 

18 108 45 0.345 0.870 471 925 916 925 -7.8 0.3077 0.0227 0.02X1 0.0411 0.0418 1.8 1 .8 6.345E«-02 6.425E*02 


Y rCM V/YE PL PC PR PW YA Y6 PSI DPSI PCC V/VE UAJE U1/U1E WAJE W1/U1E RHO/ 
0.007 0.019 0.0216 1115 9 1200.6 1121.4 1014.7 0.0670 0.0000 -1.9 6.0 1201 0.496 0.5978 0.60» 0.5945-0.0195 0.0620 0.9114 
0.009 0.023 0.0259 11 2C *209.9 1126.0 1015.0 0.0675 0.0000 -1.9 6.0 1210 0.507 0.6104 0.6158 0.6071-0.0199 0.0634 0.9133 
0.009 0.022 0.3256 :i18.5 1209.1 1124.9 1014.5 0.0732 0.0000 -1.8 6.0 1209 0.507 0.6100 0.6154 0.6066-0.019* C 0641 0.9133 
0.009 0.022 0.0256 1119.6 1209.1 H24.6 1014.2 0.0572 0.0000 -2.0 5.8 1209 0.507 0.6106 0.61e0 0.6074-0.0212 0.0621 0.9134 
0.0*1 0.020 0.0330 1123.7 1217.8 1129.2 1014.7 0.0604 0.0000 -1.9 5.9 1218 0.517 0.6218 0.6273 0.6186-0.0212 0.C636 0.9151 
0.0*3 0.033 0.0382 1130.2 1226.4 1133.5 10U.7 0.0342 0.0000 -2.2 5 6 1226 0.527 0.6334 0.6388 0.6304-C.0248 0.C617 0.9170 
0.016 0.040 0.0453 1132.7 1232.9 H 36.3 1015.0 0.0365 0.0000 -2.2 5.6 1233 0.534 0.6413 0.6469 0.6383-0.0248 O.Oo28 0.9182 
0.019 0.049 0.0559 1141.4 1245.9 1142.7 1015.7 0.0127 0.0000 -2.5 5.4 1246 0.548 0.6568 0.6623 0.6539-0.0284 0.0613 0.9206 
0.C19 0.049 ''0553 1141.0 1246.4 1143.4 1016.8 0.0228 0.0000 -2.3 5.5 1246 0.547 0.6558 0.6614 0.6528-0. C271 0.0625 0.9206 
0.019 0.04«* 0559 1140.3 1246.7 1142.9 1017.3 0.0243 0.0000 -2.3 5.5 1247 0.547 0.6554 0.6610 C.6524-0.0269 0.0626 0.9206 
0.0230.05 .0659 1148.4 1257.8 1148.5 1018.1 0.00090.0000-2.6 5.2 1258 0.558 0.6680 0.6736 0.6652-0.0304 0.0609 0.9227 
0.02r 0.06c 0.0774 M54.3 1268.5 n52.3 1018.2 -C.0175 0.0000 -2.6 5.0 1268 0.569 0.6806 0.6861 0.6790-0.0333 0.0597 0.9249 
O.OX 0.075 0.0856 H61.3 1279.3 1157.6 1018.8 -C.0314 0.0000 -2.9 4.9 1279 0.580 0.6925 0.6980 0.6900-0.0358 0.0589 0.927C 
0.036 0.091 0.1037 1167.9 1291.8 1160.9 1018.6 -0.0545 0.0000 -3.2 4.6 1292 0.593 0.7068 0.7123 0.7045-0.0396 0.0571 0.929b 
0.036 0.091 0.1034 1168.6 1292.3 1161.3 1019.5 -0.0572 O.COOO -3.2 4.6 1292 0.592 0.7061 0.7116 0.7039-0.0399 0.0566 0 9295 
0.035 0.090 0.1025 1165.9 1290.5 1159.0 1017.4 -0.0542 0.0000 -3.2 4.6 1291 0.593 0.7072 0.7127 0.7049-0.0396 0.0571 0.92^7 
0.039 0.098 0.1120 1174.1 1X3.9 1164.3 1017.4 -0.0724 0.0000 - 3.4 4.4 1 304 0.606 0.7217 0.7272 0.7196-0.0429 0.0558 0.9324 
0.044 0.112 0.1277 1184.1 1315.8 1169.6 1017.9 -0.1045 0.0000 -3.7 4.1 1316 0.617 0.7337 0.7390 0.7318-0.0480 0.0524 0.9347 
0.048 0.121 0.1363 1190.7 1327.2 1172.0 1018.6 -0.1228 0.0000 -3.9 3.9 1327 0.627 0.74i5 0.7497 0.7428-0.0513 0.0506 0.9368 
0.054 0.138 0.1572 1199.5 1340.7 1177.3 1018.6 -0.1463-0.0005 -4.2 3.6 1341 0.639 0.7581 0.7632 0.7566-0.0558 0.0480 0.9396 
0.058 0.147 0.1672 1207.3 1351 7 1180.5 1018.6 -0.1702-0.0010 -4.5 3.4 1352 0.649 0.7690 0.7738 0.7677-0.0603 0.0450 0 941& 
0.063 0.161 0.1832 1214. 1362.4 1183.5 1018.8 -0.1891-0.0013 -4.7 3.1 1363 0.658 0.7790 0.7837 0.7778-0.0641 0 0426 0.9439 
0.073 0.105 0.2107 1231.7 1305.2 1190.4 1018.8 -0.2373-0.0024 -5.2 2.6 1386 0.678 0.8001 0.8043 0.7993-0.0736 0.0360 0.9484 
0.073 0.185 0.2107 1231.0 1385.5 1190.0 1019.1 -0.2341-0.0023 -5.2 2.6 1306 0.670 0.0000 0.8042 0.7992-0.0731 0.0366 0.9484 
0.073 0.185 0.2110 1229. b 1385.9 1169.9 1019.5 -0.2267-0.0021 -5.1 2.7 1386 0.677 0.7999 3.8042 0.7990-0.0719 0.0377 0.9483 
0.082 0.209 0.2304 1247.8 1409.4 1197.1 1018.8 -0.2710-0. 0031 -5.6 2.2 1410 0.697 0.8215 0.8253 0 8209-0.0812 0 0315 0.9531 
0.091 0.232 0.2647 ' .63.7 1430.9 1202.4 1018.8 -0.3096-0.0037 -6.1 1.7 1432 0.714 0.8397 C.8428 0.8393-0.0895 0 0256 0 9573 
0.101 0.256 0.2919 ..^1.4 U56.4 1209.2 1016.8 -0.3421-0.0037 -6.4 1.4 145? 0.734 0.8601 0.8627 0.8599-0.0973 0.0206 0 9621 
O.m 0.282 0.3214 1X1.6 1485.3 1216.6 1018.2 -0.3754-0.0037 -6.0 1 0 I 486 0.755 0.8828 0.8848 0.8827-0.1058 0 0152 0 9677 
0.120 0.305 0.3477 1320.8 1511.7 1223.6 1018.8 -0.4062-0.0037 -7.2 0.6 1513 0.773 0.9015 0.9028 0.9015-0.1137 0 0100 0 9725 


T5T-366 PH-1 TN-b6 220.5 ID-HCSSOJTi 24 Ji 

0 139 0 353 0.40^. 1356.4 1563.5 1236.5 1020.4 -Q.4«89-0.0037 
0139 0 353 0.4024 1357.4 1564.4 1237.2 1021.4 -0.4502-0.0037 
0 139 0 353 0.4024 1357.2 1564.4 1236.8 1021.4 -0.4504-0.0037 
0 157 0.399 0.4556 1385.9 1608.7 1247.5 1022.0 -0.4740-0.0037 
0 176 0 447 0.5096 1400.7 1637.3 1255.3 .022.5 -0.47Q4-0.0037 
0 195 0 495 0.5643 1408.3 1652.3 1258.5 1022.7 -0.4699-0.0037 
0 214 0 544 0.6209 1410.3 1657.5 1261.1 1023.7 -0.4636-0.0:37 
0 233 0 591 0.6739 1411.0 1659.1 1260.9 1023.4 -0.4644-0.0037 
0 251 0 638 0.7276 1408.5 1659.1 1260.2 1022.1 -0.4567-0.0037 
0 271 0 687 0 7840 1410.1 1659.6 1261.6 1021.4 -0.4586-0.0037 
0’289 0735 0.837S 1408.7 1659.4 1259.2 1019.8 -0.4594-0.0037 
0 308 0 781 0.8913 1407.5 1659.4 1257.9 1017.9 -0.4577-0.0037 
0 326 0 828 0 9442 1408.9 1659.6 1258.5 1016.3 -0.4615-0 .0037 
0’345 0 876 0 9994 1407.5 1659.6 1257.4 1010.4 -0.4587-0.0037 
0’345 0 877 1.0000 U08.3 1659.4 1257.0 1014.3 -0.4610-0.0037 


I 83«23*C4 CONT. PAGE 40 

7 7 0 1 1565 0 806 0.9354 0.9.>:7 0.9354-0.1260 0.0023 0.9614 

77 01 1565 0 005 0.9349 0.9352 0.9349-0. 1262 0.0020 0.9813 

II 0 1 1565 0.805 0.9349 0.9352 0 . 9349-0 . 1 262 0.0020 0.9813 

8 0 -0 2 1610 0.833 0.9627 0.9623 0.9627-0. 1 346-0.0025 0.9090 

79-01 1638 0 849 0.9794 0.9792 0.9794-0.1362-0.0019 0.9939 

79 -O'l 1654 0.858 0.9881 0.9879 0.9081-0.1373-0.0010 0.9964 

7 8 -0 0 1659 0.060 0.9901 0.9900 0.9901-0.1363-0.0005 0.9970 

7'8 -0 0 1660 0 861 0.9914 0.9913 0.9914-0.1X7-0.0007 0.9974 

78 00 1660 0.862 0.9925 0.9926 0.9925-0.1353 0.0009 0.9978 

78 00 1661 0 863 0.9915 0.9935 0.9935-0.1358 0.0005 0.9900 

1.6 Cio 1661 0.864 0.9949 G.9949 0.9949-0.1361 0.0003 0.9905 

78 00 1661 0.866 0.9967 0.9968 0.9967-0.1360 0.0007 0.9990 

78-00 1661 0 868 0.9183 0.9963 0.9963-0.1370-0.0001 0.9995 
7 8 0 0 1661 0.869 0 999 1 0.9992 0.9991-0.1366 O.G005 0.9997 

78 00 1661 0.870 l.GOOU 1.0000 1.0000-0.1372 O.OOOC 1.0000 



TST-3% PH-1 TN-tj6 ?21 .1 


ID-PflESS0UT4 


24 JUN 83»23.04 


.11 


HUN.SEQ 

221 .1 


MACH RNA. PN PT P TTR TR Q A{.ft A 

0.820 1.5T2 3.42 756 486 537.7 474.0 228.9 5.00 

cor#' W N YF ME TE VE UE U1E PSIE DELU T>€TA THETl DSTAR DST1 H HI RTH RTH1 
18 108 45 0.3*4 1.076 437 1102 1091 1102 -8.1 0.3255 0.0300 0.U302 0.0573 0.0580 1.9 1.9 4.074E-0.2 4.1066*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 PSI OPSI PCC ML V/VE U/UE U1AJ1E W/UE Wl/UIE RHO/ 
0.006 0.015 0.0173 421.1 4o0.2 4X.0 364.7 0.2568-0.0006 0.1 8.3 460 0.506 0.5849 0.5908 0.5788 0.0015 0.0841 0.8678 

0.0070.0180.0211 420.7 461.6 428.0 364.7 0.19630.0000-0.4 7.7 .4620.5900.58850.59450.5832-0.00460.07860.8686 

0.0070.0190.0217 420.7 461.6 426.4 364.1 0. 1503 0 .0000 -0.8 7.3 46-0.5920.59030.59620.5855-0.00870.07480.8689 

0.0070.0190.0217 420.7 462.1 427.5 364.5 0.17820.0000-0.6 7.5 46i. 0.592 0.5905 0.5964 0.5854-0.0062 0.0773 0.8690 

0.009 0.023 0.0268 422.3 /64.9 428.7 364.1 0.1631 0.0000 -0.7 7.4 465 0.601 0.598C 0.6049 0.5939-0.0077 0.0770 0.B707 

3.0110.0280.0326 424.1 468.4 430.7 364.1 0.16100.0000-0.7 7.4 4680.6110.60770.61380.6026-0.00800.07800.8726 

0.0130.0340.0389 425.5 472.1 432.4 363.8 0.16150.0000-0.7 7.4 472 0.622 0.6178 0.6240 0.6127-0.0080 0.0793 0.8748 

0.0180.0450.0515 428.7 477,3 433.7 3640 0.10880.0000-1.3 6.8 477 0.635 0.6297 0.6360 0.6253-0. 0U7 0.0745 0.8774 

0.0180.0450.0515 429.9 480.8 436.3 364.0 0.1351 C. 0000 -1 .0 7.1 481 0.643 0.6379 0.6442 0.6329-0.01 11 0.0792 0.8793 

0.0180.0450.0515 4X.4 481.2 436.3 364.0 0.12370.0000-1.1 7.0 4810.6440.63870.64500.6339-0.01270.07770.8795 

0.0210.0530.0610 431.7 484.3 437.4 364.0 0.11530.0000-1.2 6.9 484 0.652 0.6458 0.6522 0.641 1-0.0141 0.0773 0.881 1 

0.0240.0610.0693 434.3 488.4 437.8 363.6 0.06590.0000-1.9 6.2 488 0.663 0.6557 0.6620 0.6518-0.0216 0.0713 0.8834 

0.028 O.O'^O 0.0802 438.7 495.4 442.4 363.6 0.0663 0.0000 -1.9 6.3 495 0.680 0.6707 0.6771 0.6667-0.0220 0.07X 0.8870 

0.024 0.0t« 0.0^75 442.3 502.2 444.1 363.4 0.0318 0.0000 -2.2 5.9 502 0.696 0.6852 0.69i6 0.60.6-0 .0271 0.0701 0.8906 

0.0330.0850.072 444.0 505.2 446.1 363.6 0.03420.0000-2.2 5.9 505 0.702 0.6907 0.6972 0.6870-0.0270 0.0709 0.8920 

0.0340.0050.0978 444.9 506.8 446.8 3636 0.03150.0000-2.2 5.9 5070.7050.69400.70040.6903-0.02750.07090.8929 

0.037 0.094 0.107E 447.4 511.2 449.1 363.9 0.02780.0000-2.3 5.8 51 1 0.714 0.7015 0.7080 0.6979-0.0283 0.0712 0.8948 

0.0430.1080.1236 450.2 515.6 4491 363.6-0.01630.0000-2.8 5.3 516 0.724 0.7108 0.7171 0.7077-0.0347 0.0662 0.8972 

0.0460.1160.1325 454.8 521.5 452.7 363.6 -0.0313 0.0000 2.9 5.2 522 0.737 0.7218 0.7281 0.7188-0.0373 0.0652 0.9002 

0.052 0.131 0.1500 457.3 526.1 453.4 363.6 -0.0549 0.0000 -3.2 4.9 526 0.746 0.7300 0.7362 0.7273-0.0410 0.0627 0.9024 

0.0560.1430.1635 463.1 533.4 457.1 364.1 -0.08180.0000-3.5 4.6 5330.7590.74150.74760.7391-0.045/0.06000.9056 

0.062 0.158 0.1805 465.2 536.8 455.9 363.9 -0.1228 0.0000 -3.9 4.2 537 0.766 0.7476 0.7535 0.7456-0.0515 0.0548 0.9074 

0.0710.1X0.2058 471.9 545.0 458.9 ' '.9-0.1640-0.0008-4.4 3.7 545 0.782 0.7614 0.7669 0.7598-0.0588 0.0495 0.91 14 

C 071 0 X 0.2063 473.2 547.3 459.9 .1 -0.1639-0.0008-4.4 3.7 547 0.706 0.7647 0.7702 0.7631-0.0590 0.0496 0 9123 

0.071 O.’.bu 0.2061 473.2 547.1 458.2 1 -0. 1842-0. X12 -4.6 3.5 547 0.706 0. /645 0.7697 0 7631-0.0622 0.0466 0.9122 

0.081 0.206 0.2356 478.1 553.6 460.1 ..1 -0.21 31 -0 .X19 -5.0 3.2 554 0.798 0.7749 0.7798 0.7737-0.0675 0.0428 0.9153 

0.0900.2280.2615 48' * 562.0 461.0 363.9 -0.2834-0, OC 33 -5.8 2.4 562 0.81 3 0 . 7885 0 . 7025 0. 7878-0 .0799 0.0324 0 91 .5 

0.099 0 ■?52 0.2882 494.2 572.2 464.6 363.6 -U. 3195-0. X37 -6.2 1.9 572 0.832 0.8044 0.X79 0.8040-0.0874 0.0272 0 9245 

0.108 0.276 0.3155 5C2.7 582.1 466.9 363.1 -0. 3679-0. X37 -6.7 1.4 582 0.850 0.8198 0.8224 0.81%-0.097'> 0 0198 0 9295 

0.118 0.300 0.3429 510.8 592.6 469. 363.1 -0.4029-0.0037 - 7.1 1.0 59 3 0.86 7 0.8342 0.8361 0.8341 -0. 1047 0.0142 0 9342 


TST-35t> PH-t TN-66 221.1 


ID-PRESS0UT4 


24 


0.137 0.349 0.3991 
0.137 0.348 0.3968 
0.137 0.348 0.3968 
0.155 0.394 0.4508 
0.174 0.443 0.5071 
0.193 0.491 0.5622 
0.212 0.539 0.6174 
0.231 0.588 G.6728 
0.250 0.635 0.727:^ 
0.269 0 684 0.7831 
0.288 0.731 C.8374 
0.306 0.778 0.8911 
0.323 0.827 0.9466 
0.344 0.873 0.9997 
0.344 0.873 1 .0000 


52s. 9 618.2 476.1 
528.2 616... 476.1 

529.6 617.0 476.1 

543.4 633.1 482.0 

557.0 651.3 490.5 

571.6 671.6 497.6 

583.6 689.9 504.5 

594.1 705.8 511.4 

600.4 715.9 51V.1 

607.7 726.6 522.4 

612.4 735.4 52/. 7 

61o.O 741.7 531.8 

618.8 745.9 534.8 

620.7 748.5 537.5 
620.7 - 49.2 538.0 


362.7 -0.4670-0.0037 
362.7 -0.4558-0.0037 
362.7 -0.4682-0.0037 
362.7 -0.5096-0.0050 
362.7 -0.5209-0.0055 
362.9 -0.5403-0.0063 
362.7 -0.5428-0.0064 
362.7 -0.5400-0.0063 
362.7 -0.5301-0.0059 

362.7 -0.5276-0.0058 
J62.4 -0.5124-0.0052 
361 .8 -0.5016-0.0047 
361 .5 -0.4967-0.0045 

361 .8 -0.4915-0.0043 
361 .8 -0.4871 -0.0041 






TST- 356 PH-1 TN-66 221.3 I0-PRESS0UT4 2i AJN 83»23.04 PAGE 43 

RUN.SEQ 

221.3 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.821 1.505 3.42 755 485 536.3 472.6 228.7 5.00 

CCkf W N YE ME TE VE UE UlE PSIE DELU T>€TA T>€Tl OSTAR DSTl H HI RTH RTHl 
18 108 45 0.344 1.076 436 1 100 1089 1 100 -8. 1 0.3255 0.0298 0.0301 0.0567 0.0575 1.9 1 .9 4.064£*02 4. 102E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y > 
0.005 0.014 0.0159 418.2 458.7 425.1 363.2 0.1847 O.COOO 

0.008 0.020 0.0231 419.8 462.2 427.5 362.9 0.2007 0.0000 

0. 006 0.020 0.0231 419.3 461.9 425.8 362.9 0.1651 0.00('0 

0.0060.0200.0231 418.6 461.0 424.5 362.2 0.15120.0000 

0.010 0.025 C.C288 420.7 463.6 425.9 362.2 0.13050.0000 

O.OM 0.029 0.0334 423.0 468.7 430.0 362.2 0.1668 0.0000 

0.0130.0340.0392 422.8 470.0 426.8 361.5 0.08920.0000 

0.0180.0450.0515 426.2 475.9 431.1 361.1 0.10410.0000 

0.0180.0450.0515 427.4 478.9 431.8 361.1 0.08910.0000 

0.0180.0450.0515 427.4 479.3 432.9 360.9 0.11110.0000 

0.021 0.053 0.0610 429.7 482.4 433.9 360.6 0.0835 0.0000 

0.024 0.061 0.0696 433.4 488.2 436.9 360.6 0.0665 0.0000 

0.0280.0710.0811 435.4 492.8 434.8 360.2 -0.0095 0.0000 

0.034 0.086 0.0983 440.3 499.9 439.8 359.7 -0.0090 0.0000 

0.0340.0060.0906 440.3 501.3 438.2 359.7-0.03440.0000 

0.034 0.085 0.0977 444.1 506.9 447.1 361.6 0.'.;437 0.0000 

0.037 0.093 0.1069 445.0 509.9 446.9 361.6 0.0X1 0.0000 

0.0430.1080.1236 449.2 515.7 448.7 361.6-0.00820.0000 

0.0460.1160.1333 453.3 521.3 450.6 362.2-0.03840.0000 

0.051 0.1X 0.1482 456.5 525.9 451.7 362.2 -0.0666 0.0000 

0.056 0.143 0.1635 460.0 5X.6 450.8 361.6 -0.1224 0.0000 

0.0620.1580.1807 463.9 536.0 453.3 361.6-0.1371-0.0003 

0.071 0.179 0.2054 470.8 544.4 455.2 361 .3 -0.191 1-0. XU 

0.071 0.181 0.2068 472.0 547.2 456.3 361.6 -0. 1894-0. X14 

0.071 0.181 0.2068 472.4 547.2 456.0 361.6 -0. 1979-0. X15 

0. XI 0.206 0.2352 478.4 554.2 456.3 361 .3 -0.2543-0. X27 

0.090 0.228 0.2611 485.3 563.2 460.9 361 .3 -0.2707-0. X31 

0.099 0.252 0.2880 493.8 573.5 463.1 361 .6 -0.3233-0. X37 

0.1X 0.275 0.3145 502.5 584.0 467.0 361 .6 -0.3575-0. X37 

0.118 0.3X 0.3435 510.8 595.2 469.3 361 .6 -0.3945-0. X37 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/UE U1/U1E UAJE WI/UlE RHO/ 
-0.5 7.6 459 0.587 0.5859 0.5918 0.5807-0.0056 0.0773 0.8681 
-0.4 7.7 462 0.598 0.5%2 0.6022 0.59X-0.0042 0.0801 0.8702 
-0.7 7.4 462 0.597 0.5953 0.6013 0. 5X3-0. X74 0.0769 0.87X 
-0.8 7.3 461 0.597 0.5954 0.6013 0.5905-0.0X7 0.0756 0.87X 
-1.0 7.1 464 0.605 0.6021 0.6X1 0.5975-0.0111 0.074^ 0.87U 
-0.7 7.4 469 0.618 0.6148 0.6210 0. 6096-0. X75 0.0795 0.8742 
-1.6 6.6 470 0.624 0.62X 0.6261 0.6160-0.0172 0.07X 0.8753 
-1.4 6.7 476 0.641 0.6352 0.6415 0.63X-0. 0155 0.0746 0.8787 
-1.6 6.6 479 0.648 0.6421 0.6484 0.6379-0.0178 0.0733 0.P903 
-1.3 6.8 4790.6490.64340.64980.6389-0.01470.07660.8806 
-1.6 6.5 4820.6580.65160.65790.6474-0.01890.07350.8825 
-1.9 6.3 488 0.672 0.6642 0.6706 0.6603-0.0218 0.0725 0.8855 
-2.7 5.4 493 0.684 0.6749 0.6810 0.6719-0.0321 0.0639 0.8881 
-2.7 5.4 5X 0.702 0.6911 0.6974 0.6880-0.0328 0.0655 0.8922 
-3.0 5.2 501 0.705 0.6939 0.70X 0.6911-0.0363 0.0624 0.892<» 
-2.1 6.1 507 0.712 0.69% 0.7062 0.6957-0.0254 0.0739 0.8943 
-2.3 5.9 510 0.718 0.7054 0.7120 0.7017-0.0282 0.07X 0.8958 
-2.7 5.4 516 0.7X 0.7163 0.7227 0.71X-0.03X 0.06X 0.8987 
-3.0 5.1 521 0.740 0.7252 0.7315 0.7223-0.0384 0.0647 O.Xll 
-3.3 4.8 526 0.750 0.7333 :.7395 0.7307-0.0428 0.0616 0.X34 
-3.9 4.2 53' 0.761 0.74X 0.74X 0.7410-0.0512 0.0546 0.9061 
-4.1 4.1 536 0.771 0.7523 0.7580 0.7504-0.0540 0.X31 0.9X7 
-4.7 3.4 545 0.789 0.7672 0.7724 0.7658-0.0635 0.0459 0.9131 
-4.7 3.4 547 0.793 0.77X 0.7760 0.7694-0.0635 0.0464 0.9141 
-4.8 3.4 547 0.793 0.77X 0.7760 0.7695-0.0648 0.0450 0.9142 
-5.4 2.7 554 0.X7 0.7829 0.7873 0.7820-0.0748 0.0369 0.9178 
-5.6 2.5 563 0.823 0.7%5 0.80X 0.7958-0.0787 0.0349 0.92X 
-6.2 1.9 574 0.840 0.8109 0.8144 0.8105-0.0887 0.0270 0 9266 
-6.6 1.5 584 0.857 0.825 7 0.8285 0.8254-0.0%! 0.0218 0.9314 
-7.0 1.1 5% 0.875 0.8408 0.8429 0.8407-0.1041 0.0159 0.9365 


ID-PRESSOUTi 


24 


T,'T-366 PH-1 TN -66 

0 137 0.348 0.3963 
0.137 0.348 : 3900 
0.13/ 0.348 0.'Si77 
0.155 U.395 0.4517 
0.174 0.443 0.5068 
0.194 0.492 0.5625 
0.212 0.539 0.6173 
0.232 0.509 0.6745 
0.250 0.635 0.7273 
0.269 0.683 0.7818 
0.288 0.731 0.8369 
0.306 0.778 0.8906 
0.325 0.827 0.9460 
0.344 0.074 1 .0003 
0.344 0.874 1 .0000 


221 .3 

527.5 617.3 478.1 
527.5 617.0 477.4 

527.5 617.3 476.8 

542.0 634.0 482.9 

556.3 652.9 490.1 

570.5 672.5 497.2 

503.4 691.4 504.3 

592.2 704.9 511.3 

600.5 716.6 517.1 

606.3 725.9 521.7 

611.3 733.5 527.2 

615.4 739.9 531.5 

618.4 744.2 534.3 

620.1 747.8 536.6 

620.1 748.7 537.1 


362.5 -0.4315-0.0037 

362.5 -0.4376-0.0037 

362.2 -0.4399-0.0037 

362.0 -0.4865-0.0041 

361.6 -0-5103-0.0051 
361.6 -0.5280-0.0058 

361.1 -0.5355-0.0061 

361.1 -0.5284-0.0058 

361 .3 -0.5284-0.0058 
361 .6 -0.5227-0.0056 
362.0 -0.5120-0.0051 
362.0 -0.5037-0.0048 

362.4 -0.5008-0.0047 

362.2 -0.4928-0.0044 
361.6 -0.4379-0.0042 


83*23.04 CONT. PAGE 44 


-7 5 0.7 618 0.907 0.0669 0.8683 0.8669-0.1138 0.0099 0.9456 
-75 06 617 0 906 0.8665 0.8677 0.8664-0.1149 0.0088 0.9455 
-7t) 0 6 618 0.906 0.8677 0.8688 0.8676-0.1151 0.0085 0.9459 
-8 1 0 0 t>34 0 932 0 8878 0.8878 0.8878-0.1265 0.0003 0.9533 
-84-03 654 0.960 0.9097 0.9091 0.9097-0.1341-0.0042 0.9616 
-0 6 -0.5 673 0.906 0.9304 0.9293 0.9304-0.1406-0.0078 0.9699 
-87-06 692 1.011 0.9502 0.9488 0.9502-0.1450-0.0094 0.9780 
-86-05 706 1 027 0.9629 0.9617 0.9629-0. 1456-0.0081 0.9834 
-86-05 718 1.041 0 9733 0.9721 0.9732-0. 1471-0.0082 0.9879 
-85-04 727 1.050 0.9808 0.9798 0.9808-0.1471-0.0071 0.9913 
-8 4 -0.3 734 1.058 0.9067 0.9860 0.9867-0.1458-0.0049 0.9939 
-83-02 741 1.065 0.9922 0.9917 0.9922-0.1449-0.0033 0.9964 
-83-02 745 1.069 0.9951 0.9947 0.9951-0. 1447-0.0027 0.9977 
-82-01 749 1.074 0.9964 0.9982 0.9984-0.1436-0.0010 0.9993 
-81 00 749 1 076 1 0000 1.0000 1 .0000-0. 1428 0.0000 1.0000 



TST-356 TN-66 221-5 ID-PRESSCUU 24 JUN 83*23.04 PAGE 45 

FSX.SE8 

221.5 


MACH F»^/^ RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.8231.512 3.44 756 485535.3471.5229.6 5.00 

C0^#' W N YE ME TE VE UE U1E PSIE OELU TVCTA T>CT1 OSTAR DSTt H HI RPH RTH1 
18 108 45 0.346 1.075 435 1098 1067 1096 -8.2 0.3274 0.0295 0.0297 0.0570 0.0577 T .9 1 .9 4 ,028E«-02 4.061E^02 


Y YCM Y/YE PL PC PR Py Y4 Y6 
O.OOe 0.020 0.0226 420.2 462.5 426.1 3b1.1 0.15090.0000 

0.009 0.023 0.0258 420.6 464.6 424.9 3b0.8 0.i035 0.0000 

0.009 0.022 0.0255 421.3 465.8 426.1 360.9 0.1156 0.0000 

0.009 0.023 C.0263 419.7 465.3 424.9 360.8 0.1214 0.0000 

0.0110.0280.0323 421.3 467.5 426.3 360.8 0.11530.0000 

0.0120.0320.0360 424.3 471.8 429.2 360.6 0.10830.0000 

0.016 0.039 0 0449 426.4 475.6 430.8 360.8 0.0925 0.0000 

0.0190.0490.0651 429.4 482.1 434.3 360.6 0.09740.0000 

0.019 0.049 0.0557 428.4 481.6 4X.6 360.1 0.0427 0.0000 

0.0190.0490.0557 428.7 482.3 431.1 359.7 0.0459 O.OOOC 

0.023 0.059 0.0665 432.6 487.7 434.7 359.7 0.0382 0.0000 

0.027 0.068 0.0768 434.7 492.3 436.4 359.5 0.0X3 0.0000 

O.OX 0.077 0.0870 437.0 496.3 435.6 359.4 -0.0245 0.0000 

0.036 0.092 0.1041 440.9 502.6 438.6 359.2 -0.0373 C.OOOO 

0.0360.0910.1033 441.6 504.0 438.2 359.2-0.05310.0000 

0.0360.0900.1027 444.6 507.0 445.1 360.0 0.00810.0000 

0.0390.0990.1121 447.8 512.5 446.9 360.2 -0.0 i 38 0.0000 

0.0440.1120.1269 450.1 517.3 446.7 360.0-0.04910.0000 

0.0480.1210.1378 453.5 521.8 445.8 359.5-0.10570.0000 

0.054 0.137 0.1557 457.7 527.8 449.7 359.7 -0.1076 0.0000 

0.0570.1460.1654 461.8 533.8 452.1 360.0-0.1266-0.0000 

0.064 0.162 0.1840 465.5 538.5 454.0 360.0 -0.1459-0.0004 

0.0730.1860.2116 472.7 548,2 457.9 360.4-0.1791-0.0011 

0.073 0.196 0.2116 472.9 549.6 457.4 360.2 -0.1842-0.0012 

0.0730.1860.2116 474.0 550.8 457.7 360.2 -0.1914-0.0014 

0.083 0.210 0.2384 480.0 557.8 458.8 360.2 -0.2398-0.0024 

0.092 0.233 0.2649 487.6 566.9 463.1 360.4 -0.2680-0. OOX 

0.102 0.258 0.2937 496.1 577.5 464.8 360.4 -0.3223-0.0037 

0 111 0.283 0.3211 504.1 587.5 468.2 360.6-0.3538-0.0037 

' ^0.3050.3464 511.5 596.4 472.1 36! .? -0 . 3763-0 .0037 


PSI DPSI PCC ML V/VE UAJE U1/U1E UAJE W1/U1E RHO/ 
-0.8 7.4 462 0.605 0.6029 0.6091 0.5979-0.0088 0.0774 0.8718 
-1.4 6.8 4650.6120.60940.61550.6051-0.01490.07230.8732 
-1.2 7.0 4660.6150.61190.61810.6074-0.01330.07430.8737 
-1.2 7.0 465 0.614 0.6111 0.6173 0.6065-0.0125 0.0750 0.8736 
-1.2 7.0 468 0.620 0.6168 0.62X 0.6122-0.0135 0.0748 0.8748 
-1.3 6.9 472 0.632 0.6275 0.6338 0.62X-0. 0147 0.0752 0.8771 
-1.5 6.7 476 0.641 0.6360 0.6424 0.6317-0.0172 0.0740 0.8791 
-1.5 6.7 482 0.658 0.6513 0.6579 0.6468-0.0169 0.0764 0.8826 
-2.1 6.1 482 0.658 0.6518 0.6580 0.6481-0.0244 0.0690 0.8827 
-2.1 6.1 482 0.661 0.6544 0.6607 0.6507-0.0241 0.0697 0.8833 
-2.2 6.0 488 0.674 0.6662 0.6727 0.6626-0.0256 0.0700 0.8861 
-2.3 5.9 -92 0.685 0.6764 0.6829 0 . 6728-0 . 0270 0.0700 0.8886 
-2.9 5.3 496 0.695 0.6853 0.6915 C 6823-0.0345 0.0639 0.8908 
-3.0 5.2 503 0.710 0.6984 0.7047 0.6955-0.0369 0.0634 0.8942 
-3.2 5.0 504 0.713 0.7012 0.7073 0.6964-0.0391 0.0616 0.8949 
-2.5 5.7 508 0.710 0.7061 0.7127 0.7026-0.0312 0.0702 0.8962 
-2.7 5.5 513 0.728 0.7146 0.7212 0.7114-0.0345 0.0681 0.8984 
-3.1 5.1 517 0.738 0.7239 0.7X3 0.7210-0.0398 0.0642 0.9009 
-3.7 4.5 522 0.749 0.7335 0.7395 0.7313-0.0482 0.0573 0.9036 
-3.7 4.5 520 0.761 0.7436 0.7497 0.7413-0.0491 0.0578 0.9064 
-4.0 4.3 534 0.772 0.7529 0.7589 0.7509-0.0525 O.0?58 0.9090 
-4.2 4.0 539 0.781 0.7609 0.7667 0.7590-0.0560 0.0-5 0.9114 
-4.6 3.6 548 0.798 0.7758 0.7013 0.7742-0.0623 0.0*94 0.9158 
-4.6 3.6 550 0.X1 0.7785 0.7840 0.7769-0.0633 0.0487 0.9166 
-4.7 3.5 551 0.X3 0.7804 0.7858 0.7789-0.0646 0.0477 0.9172 
-5.3 3.0 558 0.816 0.7914 0.7962 0.7903-0.0733 0.0407 0 9205 
-5.6 2.6 567 0.832 0.8047 0.8092 O.XX-0.0791 0.0369 0.9247 
-6.2 2.0 578 0.850 0.8199 0.8235 0.8194-0.0896 0.0286 0 9296 
-6.6 1.6 588 0.866 0.8333 0.8364 0.83X-0. 0963 0.02X 0.9341 
-6.8 1.4 597 0.878 0.8437 0.8464 0.8435-0. lOU 0 0203 0 9376 


9 O' — KijlCn'4'w2»Oc 


TST-366 PH-1 TN-<j6 221 .5 


ID-PRESSOUTi 


2i 


n 1 in 


0 365 0 1029 529.0 620.1 178.8 361.2-0.1315-0.0^37 

0*35501029 529.2 621,0 177.3 361 .2 -0.1108-0.0037 

0 351 0 1026 529.2 621.0 178.1 360.7 -0.1319-0.0037 

0 100 0 1512 5H.2 638.1 182.6 360.3 -0.1931-0.0011 

0.119 0.5097 556. C 651.3 190.6 360.3 -0 . 1996-0 . 0017 

0 196 0 5639 570.7 671.5 195.9 360.3 -0.5300-0.0069 

0 515 0.6195 583.6 693.3 506.0 360.1 -0.5229-0.0056 

0 593 0 6712 592.8 706.6 512.1 360.1 -0.5223-0.0056 

0 639 0.7255 600.8 718.0 518.1 360.3 -0.5199-0.0055 

0.687 0.7806 607.0 727.2 523.6 360.8 -0.5152-0.0053 

073708370 612.3 731.2 528.1 3bl .7 -0.5122-0.0052 

0781 08871 616.7 711.9 532.6 362.1 -0.5028-0.0018 

0 832 0 9150 619.7 716.0 535.5 362.1 -0.5005-0.0017 

087909991 621.3 718.8 536.9 362.3 -0.1976-0.0016 

08801.0000 621.5 719.1 537. t 362.3 -0.1918-0.0011 


83#23«01 CONT. PAGE Ic 


-75 07 621 0 911 0.8737 0.8752 0.8736-0.1118 0.0112 0.9182 
-76 0 6 621 0 916 0.8717 0.8761 0.8717-0.1165 0.0096 0.9185 
-75 07 621 0 917 0 8758 0 8773 0.8758-0.1156 0.0107 0.9189 
-a!2 0!0 639 0.913 0.8969 0.8969 0 . 8969-0 . 1 290 0.0003 0.9568 
-83-01 655 0 965 0.9115 0.9111 0.9115-0. 1329-0.0010 0.9636 
-86-01 675 0.992 0.9357 0.9317 0.9357-0.1118-0.0068 0.9720 
-8*5 -0 3 691 1 015 0.9511 0.9536 0.9511-0. 1132-0.0056 0.9798 
-8 5 -0.3 707 1.031 0.9669 0.9661 0.9669-0.1150-0.0055 0.9852 
-85-03 719 1 oil 0 9769 0 9761 0.9769-0.1160-0.0051 0.9896 
-8*5 -0 2 728 1.051 0.9610 0.9031 0.9810-0. 1161-0.0012 0.9927 
-8 1 -0.2 735 1.060 0.9885 0.9879 0.9885-0.1161-0.0036 0.9917 
-83-01 713 1 067 0.9911 0.9911 0.9911-0. 1151 -0.0017 0.9971 
-83-01 717 1 072 0.9977 0.9975 0.9977-0. 1151 -0.0012 0.9989 
-8*2 -0 0 750 1.071 0.9997 0.9996 0.9997-0. 1118-0.0006 0.9979 

-8 2 0 0 750 1.075 1.0000 1.0000 1 . 0000-0 . i *12 0.0000 i.oo<:: 



TST-356 PH-1 TN-b6 222*1 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 47 


RUN.SEQ 

222.1 


MACH PI P TTP TP Q ALPHA 

0.249 1.510 3.44 1911 18X 5X.2 523.7 79.5 5.X 

COr^ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU T>CTA THET1 DSTAR E)ST1 H HI RTH RTH1 
18 108 45 0.345 0. XI 521 33' 334 337 -7.8 0 1945 0.0214 0.0218 0.0329 0.03X 1.5 1 .5 3.230E*C2 3.289E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PU Y4 Y6 
0.008 0.021 0.02X 1618.7 18X.7 1816.1 17«>4.6 -0.1392-0.0003 

0.010 0.025 0.0284 1819.9 18X.0 1817.3 1794.7 -0.1314-0.0001 

0.010 0.026 0.0293 1820.1 18X.5 1817.7 1795.3 -0.1X7 0.0000 

0.010 0.025 0.0X1 1819.7 18X.4 1817.5 1/94.9 -0.1112 0.0000 

0.012 O.OX 0-0344 18X.6 1840.3 1818.0 1795.1 -0.1214 0.0000 

0.013 0.034 0.0X7 1821.8 1842.1 1819.1 1795.3 -0.1260-0.0000 

0.016 0.040 0.0459 1822.9 1843.3 1819.6 1795.3 -0.1474-0.0005 

O.OX 0.051 0.0582 1823.9 1845.8 18X.7 1795.3 -0.1384-0.0003 

O.OX 0.051 0.0579 1824.1 1845.8 18X.5 1 795.3 -0.1534-0.0006 

O.OX 0.051 0.0582 1824.1 1845.8 18X.5 1 795.3 -0.1534-0.0006 

0.024 0.061 0.0691 1825.4 1848.1 1821.6 1795.3 -0.1533-0.0006 

0.027 0.069 0.0788 1826.6 1850.2 1822.5 1795.3 -0.1606-0.0008 

0.031 0.079 0.0902 18X.2 1852.5 1823.2 1795.3 -0.1865-0.0013 

0.034 0.087 0.0988 1829.4 1854.7 1824.6 1795.5 -0.1746-0.0010 

0.034 0.X7 0.0988 1829.2 1854.7 1824.0 1795.5 -0.1850-0.0013 

0.034 0.086 0.0982 18X.4 1855.0 1825.0 1796.6 -0.2008-0.0016 

0.040 0.101 0.1151 1831.5 1857.3 1825.9 1796.8 -0. 1976-0. X15 

0.044 0.113 0.1296 18X.6 1059.9 1826.9 1796.8 -0.2261-0.0021 

0.050 0.127 0.1446 1834.3 1862.1 18X.0 1 796.8 -0. 2056-0. M17 

0.054 0.137 0.1560 1836.1 1964.7 18X.7 1797.1 -0.2293-0.0022 

0.059 0.149 0.1703 1837.5 1866.8 1829.4 1797.1 -0.2431-0,0025 

0.064 0.162 0.1046 18X.9 1869.0 18X.3 1 797.1 -0.X15-0.0027 

0.072 0.184 0.2098 1841.9 1873.6 1832.0 1797.1 -0.2699-0. XX 

0.072 0.184 0.2C0S 184^.4 i 873.0 1031.7 1797.3 -0. 2658-0. X29 

0.07Z 0.183 0.2090 1841.9 1873.6 1832.0 1797.3 -0.2699-0. XX 

0.082 0.2X 0.2370 1844.4 1877.3 1833.3 1797.3 -0.2889-0 .X34 

0.091 0.231 0.X39 1847.0 1881.4 1834.7 1797.5 -0. 3048-0 .X37 

0.1X 0.255 0.29X 1849.7 1885.1 1935.8 1797.3 -0. 3288-0 .X37 

0.109 0.278 0.3171 1852.2 1889.2 1837.0 1797.5 -0. 3401 -0 .X37 

0.1X 0.304 0.3463 1854.8 1892.7 1837.7 1797.3 -0. 3682-0 .X37 


PSI OPSI PCC ML V/VE U/IC U1/U1E W/l€ U1/U1E RHO/ 
-4.1 3.7 1836 0.1X 0.6015 0.6056 0.6002-0.0434 0.0391 0.9885 
-4.0 3.8 18X 0.185 0.6166 0.6209 0.6152-0.0435 0.0410 0.9889 
-3.9 3.9 1839 0.105 0.6165 0.6209 0.6150-0.0422 0.0423 0.9889 
-3.8 4.0 18X 0.185 0.6178 0.6222 0.6162-0.0412 0.0435 0.9689 
-3.9 3.9 1840 0.189 0.63X 0.6345 0.6285-0.0432 0.043? 0.9092 
-3.9 3.9 1842 0.192 C.64X 0.6453 0.6394-0.0445 0.0434 0.9894 
-4.2 3.6 1843 0.195 0.6492 0.6536 0.6479-0.0479 0.0411 0.9896 
-4.1 3.7 1846 0.2X 0.6654 0.67X 0.6640-0.0479 0.0434 0.99X 
-4.3 3.6 1846 0.2X 0.6655 0.6699 0.6642-0.0499 0.0414 0.99X 
-4.3 3..J 1846 0.2X 0.6655 0.6699 0.6642-0.0499 0.0414 0.99X 
-4.3 3.6 1848 0.204 0.6802 0.6847 0.6789-0.0510 0.0423 0.9903 
-4.3 3.5 1850 0.2X 0.6935 0.69X 0.6922-0.0531 0.0421 0.9907 
-4.6 3.2 1853 0.212 0.7077 0.71X 0.7066-0.0578 0.0393 0.9910 
-4.5 3.3 1855 0.216 0.7193 0.72X 0.7181-0.0571 0.0417 0.9913 
-4.6 3.2 1855 0.216 0.7194 0.72X 0.7182-0.0586 0.0402 0.9913 
-4.8 3.0 1955 0.214 0.7142 0.7183 0.7132-0.0604 0.0376 0.9912 
-4.8 3.1 1057 0.218 0.7268 0.7311 0.7X7-0.0610 0.0X7 0.9915 
-5.1 2.7 1060 0.223 0.7423 0.7463 0.7415-0.0^66 0.0X3 0.9919 
-4.9 3.0 1862 0.226 0.7544 0.7587 0.7534-0.0646 0.C390 0.9922 
-5.1 2.7 1865 0.2X 0.7673 0.7714 0.7664-0.0693 0.0360 0.9926 
-5.3 2.5 1967 0.234 0.77<» 0.78X 0.7782-0.0726 0.0344 0.99X 
-5.4 2.4 1069 0.237 0.7906 0.7945 0.7898-0.0750 0.0336 0.9932 
-5.6 2.2 1874 0.245 0.8149 0.0187 0.8143-0.0X3 0.0316 0.9939 
-5.6 2.3 1873 0.244 0.8112 0.8150 O.01X-O.O793 0.0321 0.99X 
-5.6 2.2 1874 0.245 0.8140 0.8177 0.81 33-0.0802 0.0316 0.9939 
-5.8 2.0 1877 0.25C 0.8332 0.8366 0.8326-0.0853 0.0291 0.9945 
-6.0 1.0 1882 0.256 0.X27 0.8559 0.X22-0.09X 0.0271 0.9951 
-6.3 1.5 1885 0.262 0.8717 0.8746 0.8714-0.0963 0.02X 0.9957 
-6.4 1.4 1089 ' ^68 0.8902 0.8929 0.8899-0.1004 0.02X 0.9962 
-6.7 1.1 1893 .. ^3 0.9075 0.91398 0.9074-0.1075 0.0172 0.9968 


TST- 356 PH-1 TN-66 222.1 


ID-PPESS0UT4 


2i JJN 83*23.04 CGNT. PAGE 48 


0.130 0.361 0.4006 
0.130 0.361 0.4006 
0.138 G.361 0.4006 
0.157 0.399 0.4560 
0.176 0.447 0.5094 
0.194 0.494 0.5634 
0.213 0.542 0.6184 
0.233 0.592 0.6766 
0.251 0.639 0.7282 
0.271 0.ti87 0.7840 
0.289 0.734 0.8372 
:.30e 0.782 0.8916 
0.327 0.830 0.9465 
0.345 0.877 1 .0000 
0.345 0.877 1 .0000 


1060 

.4 

1899 

.8 

1959, 

.9 

1899. 

.8 

I860 

.4 

1900 

.1 

1864 

.9 

1906. 

.0 

1866 

.2 

1910. 

.8 

1869 

.5 

1913 

.1 

1870 

.2 

,914 

.0 

1870 

.4 

1914 

.3 

1870 

.4 

1914 

.3 

1870 

.2 

1914 

.5 

1870 

.7 

1914 

.5 

1870 

.4 

1914 

.3 

1870 

.7 

1914 

.3 

1870 

.5 

1914 

.5 

1871 

.1 

1914 

.5 


1840. 

,3 

1796 

.9 

1840. 

2 

1797 

,1 

1840. 

.3 

1797 

.4 

1842. 

,1 

1797 

.4 

1843. 

2 

1797 

.4 

1844. 

.2 

1797 

.4 

1844. 

.3 

1797 

.6 

1844. 

.9 

1797 

.4 

1844. 

,9 

1797 

.6 

1845, 

.1 

1797 

.6 

1844. 

,9 

1797 

.6 

1845, 

,1 

1797 

.6 

1844 

.9 

1797 

.6 

1845 

1 

1797 

.8 

1844 

.9 

1797 

.8 


-0.4074-0.0037 
-0.3974-0.0037 
-0.4045-0.0037 
-0.4337-0.0037 
-0.4551-0.0037 
-0.4489-0.0037 
-0.4499-0.0037 
-0.4485-0.0037 
-0.4485-0.0037 
-0.4409-0.0037 
-0. 4547-0. C037 
-0.4461-0.0037 
-0.4562-0.0037 
-0.4486-0.0037 
0.4624-0.0037 


-7.2 
-7.1 
-7.2 
-7.5 
-7.7 
-7.7 
-7.7 
-7.7 
-7.7 
-7 t) 
-7.7 
-7.6 
-7.8 
-7.7 
-7.8 


0.6 1900 0.283 0.9413 0.9426 0.9412-0. 1 189 0.0104 
0 8 1900 0.283 0.9404 0.9421 0.9404-0.1169 0.0123 
0 7 1900 0 283 0.9404 0.9418 0.9403-0.1183 0.0110 
0 3 1906 0.291 0.9658 0.9666 0.9658-0.1272 0.0056 
0.1 1911 0.297 0.906* 0.9063 0.9061-0.1341 0.0014 
0.2 1913 0.300 0.995/ 0.9961 0.9957-0.1342 0.0027 
0.1 1914 0.301 0.9906 0.9909 0.9906-0.1347 0.0025 
0.2 1915 0.302 1.0008 1.0012 1.0008-0.1348 0.0028 
0.2 1915 0.301 1.0000 1.0004 1.0000-0.1347 0.0028 
0 2 1915 0.302 l.OOC® 1.0014 1 .0008-0.1332 0.0043 
0.1 1915 0.X2 1.0008 1.0010 1.0008-0.1360 0.0016 
0.2 1915 0.301 1 .0000 1 .0005 1 .0000-0.1342 0.0033 
0.1 1915 0.301 1.0000 1.0002 1.0000-0.1362 0.0013 
0 2 1915 0.301 1.0000 1.0004 1.0000-0.1347 0 .yi28 
0.0 1915 C.301 1.0000 1.0000 1.0000-0.1375 0.0000 


.9979 

.9979 

9979 

.9988 

.9995 

.9998 

9<;99 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 

.0000 



TST-36fc PH>1 TN-«> 222.3 


ID-PfiE5S0UT4 


24 JUN 83*23.04 
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RUN.SEQ 

222.3 


MACH F. /L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.249 1 5 3.45 1911 18X 528.9 522.4 79.5 5.00 

COFf W N YE fC TE VE UE U1E PSIE C€LU nCTA T>€Tl OSTAF DST1 H Hi RTH RTH1 

18 lOe 45 0.347 0.302 519 337 334 337 -7.6 0. 1968 0.0212 0.0215 0.0328 0.0332 1.5 1 .5 3.21 1E*02 3.250E»02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PU Y4 Y6 
0.009 0.022 0.0246 1820.6 1838.5 1818.0 1795.2 -0.1333-0.0002 

0.010 0.025 0.0205 1821.8 1840.0 1818.4 1795.6 -0.1 722-0. 0C10 

0.010 0.025 0.0205 1821.7 1840.0 1818.8 1795.2 -0.1463-0.0005 

0.010 0.025 0.0205 1821.7 1840. 0 1818.2 1795.6 -0.1707-0.0010 

0.012 0.031 0.0367 1822.0 1841.5 1819.3 1795.2 -0.1309-0.0001 

0.014 0.035 0.03% 1823.4 1843.2 1820.0 1795.4 -0.1593-0.0007 

0.016 0.041 0.0462 1824.1 1844.7 1820.7 1795.2 -0.1542-0.0006 

0.020 0.051 0.0576 1825,4 1847.3 1821.4 1795.2 -0.1654-0.0009 

0.020 0.061 0.0581 1825.5 1847.3 1821.6 1795.2 -0.1666-0.0009 

0.021 0.053 0.0595 1825.4 1846.8 1821.4 1795.2 -0.1691-0.0009 

0.024 0-060 0.0684 1826.1 1849.1 1822.3 1795.2 -0.1518-0.0006 

0.028 0.070 0.0797 1828.2 1851.6 1823.4 1795.2 -0.1875-0.0013 

0.032 0.000 0.0900 1828.9 1853.2 1823.9 1795.2 -0.1872-0.0013 

0.03b 0.092 0 1048 18X.5 1855.8 1825.1 1‘'05.6 -0.1914-0.0014 

0.036 0.093 0.1050 1830.7 1865.7 1824.9 1795.6 -0.2053-0.0017 

0.03b 0.092 0.1039 18X.7 1055.6 1824.9 1 796.5 -0.2070-0.0017 

0.040 0.102 0.1161 1031.7 1057.4 1825.6 1795.9 -0.2129-0.0018 

0.046 0.117 0.1326 1833.1 1060.0 1826.7 1795.9 -0.2145-0.0019 

0.050 0.127 0.1437 1834.9 1862.5 1827.7 *7%.1 -0.2296-0.0022 

0.055 0.139 0.1571 1836.0 1864.8 1828.4 1;9b.1 -0.2306-0.0022 

0.0590.151 0.1707 1837.7 1867.1 1829.5 17S6.2 -0.2455-0.0025 
0.065 0.166 0.1884 1838.8 1869.3 18X.2 179o.1 -0.2468-0.0026 

0.074 0.188 0.2134 1841.0 1873.3 1831.3 :7'b.2 -0.2859-0.0024 

0.074 e.180 0.213i 1841.6 1873.7 1831.8 1/%.1 -0.2654-0.0029 

0.074 0.188 0.2134 1841.0 1073.7 1831.8 1/96.2 -0.2708-0.0031 

0.084 0.213 0.2413 1844.8 1877.8 1833.0 796.1 -0. X26-0.0037 

0.093 0.237 0.2683 1846.9 1881.3 1833. 1796.2 -0.3177-0 0037 

0.103 0.260 0.2953 1849.9 1885.0 1835.5 1796.2 -0.3403-0.0037 

0.112 0.283 0.3212 1952.7 1889.6 183fe.7 17%. 2 -0.3562-0 0037 

0.122 0.309 0.3499 1955.4 1893.2 183&.0 17%. 4 -0.3743-0.0037 


°Sl 

DPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

UAJE 

U1AJ1E WA€ 

W1AJ1E 

f«3/ 

-4.0 

3.5 

1838 

0.185 

0.6148 

0.6187 

0.6137-0.0436 

0.0378 

0.9888 

-4.5 

3.1 

1840 

0.187 

0.6235 

0.6271 

0.6226-0.0491 

0.0335 

0.9090 

-4.2 

3.4 

1840 

0.188 

0.6?59 

0.6297 

0.6249-0.0460 

0.0369 

0.9890 

-4.5 

3.1 

1840 

0.187 

0.6235 

0.6271 

0.6226-0.0489 

0.0337 

0.9890 

-4.0 

3.6 

1841 

0.191 

0.6356 

0.63% 

0.6344-0.0448 

0.0394 

0.9892 

-4.3 

3.2 

1843 

0.194 

0.6463 

0.6501 

0.6453-0.0492 

0.0364 

0.9895 

-4.3 

3.3 

1845 

0.197 

0.6568 

0.6607 

0.6558-0.0494 

0.0376 

0.9897 

-4.4 

3.2 

1047 

0.203 

0.6740 

0.6779 

0.67X-0.0522 

0.0371 

0.9901 

-4.4 

3.1 

1047 

0.203 

0.6740 

0.6779 

0.67X-0.0523 

0.0369 

0.9901 

-4.4 

3.1 

1047 

0.202 

0.6706 

0.6745 

0.6697-0.0524 

0.0364 

0.9901 

-4.2 

3.3 

1849 

0.206 

0.6052 

0.6893 

0.6840-0.0512 

0.03% 

0.9904 

-4.7 

2.9 

1852 

0.211 

0.7006 

0.7044 

0.6997-0.0574 

0.0355 

0.9908 

-4.7 

2.9 

1053 

0.214 

0.7102 

0.7141 

0.7093-0.0581 

0.0360 

0.9910 

-4.7 

2.9 

1856 

0.218 

0.7239 

0.7278 

0.72X-0.0598 

0.0361 

0.9914 

-4.9 

2.7 

1856 

0.217 

0.7229 

0.7266 

0.7221-0.0618 

0.0340 

0.9914 

-4.9 

2.7 

1856 

0.217 

0.7229 

0.7266 

0.7221-0.0620 

0.0330 

0.9914 

-4.9 

2.6 

1857 

0.220 

0.7312 

0.7348 

0.7304-0.0636 

0.0333 

0.9916 

-5.0 

2.6 

I860 

0.225 

0.7465 

0.7502 

0.7457-0.0652 

C.0337 

0.9920 

-5.1 

2.4 

1863 

0.229 

0.7595 

0.76X 

0.7588-0.0687 

0.0320 

0.9923 

-5.2 

2.4 

1865 

0.232 

0.7722 

0.7758 

0.7715-0.0699 

0.0324 

0.9927 

-5.3 

2.2 

1967 

0.236 

0.7838 

0.7873 

0.7832-0.0733 

0.0306 

0.99X 

-5.3 

2.2 

1869 

0.240 

0.7962 

0.7997 

0.7956-0.0747 

0.0308 

0.9934 

-5.8 

1 .8 

1073 

0.246 

0.8167 

0.81% 

0.8163-0.0831 

0.0252 

0.9940 

-5.6 

2.0 

1874 

0.247 

0.8194 

0,8227 

0.8109-0.0800 

0.0287 

0.9940 

-5.6 

1 .9 

1874 

0.246 

0.8184 

0.0217 

0.8180-0.0808 

0.0278 

0.9940 

-6.0 

1 .6 

1878 

0.253 

0.6402 

0.8429 

0.8398-0.0883 

0.0231 

0.9947 

-6.2 

1 .4 

1881 

0.258 

0.0568 

0.8593 

0.8565-0.0926 

0.0210 

0.9952 

-6.4 

1.1 

1885 

C.264 

0.8748 

0.8769 

0.8746-0.0906 

0.0174 

0.9957 

-6.6 

1 .0 

1890 

0.270 

0.8965 

0.8983 

0.8%3-0.1039 

0.0150 

0.9964 

-6.8 

0.7 

1893 

0.275 

0.9119 

0.9134 

0.9118-0.1090 

0.01 19 

0.9%9 
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0.140 

0.140 

0.140 

0.159 

0.178 

0.197 

0.216 

0.235 

0.253 

0.273 

0.291 

0.309 

0.329 

0.347 

0.347 


0.355 0.4025 
0.355 0.4025 
0.355 0.4028 
0.404 0.4577 
0.452 0.5129 
0.500 0.5666 
0.548 0.6218 
0.597 0.6764 
0.644 0.7"^ 
0.692 0.7ift0 
0.739 0.8379 
0.786 0.89C3 
0.835 0.9468 
0.883 1.0006 
0.882 1.0000 


1859.2 1899.1 

1859.2 1898.7 

1859.0 1898.7 

1863.2 1904.9 

1866.6 1909.4 

1868.0 1911.7 
1868.5 1912.6 
1868.5 1912.6 
1868.9 1912.7 
1868.5 1912.7 
1868.5 1912.7 
1868.5 1912.6 

1868.7 1912.7 
1868.9 1912.7 
1868.5 1912.7 


1839.6 

1839.6 

1839.4 

1841 .5 

1842.6 
1843.1 
1843.1 
1843.3 

1843.6 
1843.6 
1843.6 
1843.6 
1843.6 
1843.8 
1843.6 


1795.4 -0.3938-0.0037 -7.0 0.5 
1795.8 -0.3967-0.0037 -7.1 0.5 
1795.6 -0.3953-0.0037 -7.1 0.5 
1795.8 -0.4128-0.0037 -7.3 0.3 
1795.6 -0.4379-0.0037 -7.5 0.0 
1795.6 -0.4432-0.0037 -7.6 -0.0 
1795.6 -0.4477-0.0037 -7.7 -0.1 
1795.6 -0.4453-0.0037 -7.6 -0.1 
1795.6 -0.4467-0.0037 -7.6 -0.1 
1795.6 -0.4391-0.0037 -7.6 0.0 
1795.4 -0.4391 -0.0037 -7.6 0.0 
1795.4 -0.4404-0.0037 -7.6 -0.0 
1795.6 -0.4429-0.0037 -7.6 -0.0 
1795.6 -0.4442-0.0037 -7.6 -0.1 
1795.6 -0.4391-0.0037 -7.6 0.0 


1899 0.295 0.9429 0.9440 
1899 0.284 0.9397 0.9408 
1899 0.284 0.9406 0.9416 
1905 0.292 0.9666 0.9673 
1910 0.298 0.9061 0.9861 

1912 0.301 0.9956 0.9955 

1913 0.302 0.9993 0.9990 
1913 0.302 0.9993 0.9991 
1913 0.302 1 .0000 0.9998 
1913 0.302 1 .0000 1 .0000 
1913 0.302 1 .0008 1 .0008 
1913 0.302 1 .0000 1 .0000 
1913 0.X2 1 .0000 0.9999 
1913 0.X2 1 .0000 0.9998 
1913 0.X2 1 .0000 1.0C00 


0.9429-0.1165 U.OO06 0.9960 
0.9397-0.1106 O.Q080 0.9979 
0,9405-0.1165 0.0083 0.9979 
0.9666-0.1231 0.0051 0.9968 
0.9061-0.1306 0.0002 0.9995 
0.9956-0.1329-0.0000 0.9998 
0.9993-0.1343-0.0017 1.0000 
0.9993-0.1338-0.0013 1.0000 

1.0000- 0.1342-0.0015 1.0000 

1.0000- 0.1327 0.0000 1.0000 
1.0008-0.1328 0.0000 1.0000 

1.0000- 0.1329-0.0003 1.0000 

1.0000- 0.1334-0.0008 1.0000 

1.0000- 0.1337-0.0010 1.0000 

1.0000- 0.1327 0.0000 1.0000 
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RUH.SEQ 

222.4 


HACH RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.248 1.510 3.43 W10 18X 528.5 522. 1 78.8 5.00 

CONF W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU TVtTA T>€T1 OSTAP DSTl H H1 RTH RTHI 
18 IOC 45 0.344)0.302 519 337 334 337 -7.7 0.2135 0.0220 0.0223 0.0333 0.0338 1.5 1 .5 3.329E*02 3.369E^02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.008 0.019 0.0218 1820.2 1836.6 1817.3 1794.8 -0.1652-0.0009 

0.010 0.026 0.0793 1821.1 1838.9 1817.7 1795.1 -0.1 781-0.001 1 

0.010 0.026 0.0295 1820.9 1838.7 1817.7 1795.1 -0.1698-0.0009 

0.010 0.026 0.0293 1821.1 1838.7 1817.7 1795.3 -0.1797-0.0012 

0.012 0.030 0.0347 1821.7 1840.5 1818.5 1795.1 -0.1529-0.0006 

0.014 0.035 0.0401 1823.1 1842.6 1819.4 1795.1 -0.1707-0.0010 

0.016 0.042 0.0475 1823.8 1843.5 1819.6 1 795.1 -0. ^915-0. OOU 

0.0200.051 0.0575 1825.4 1846.1 1821.0 1795.1 -0.1895-0.0014 
0.020 0.051 0.0578 1824.8 1846.0 1820.7 1 794.9 -0.1797-0.0012 

0.020 0.051 0.0578 1825.0 1846.1 1820.8 1794.9 -0.1797-0.0012 

0.024 0.062 0.0701 1826.4 1848.4 1821.7 1795.3 -0.1929-0.0014 

0.02R 0.071 0.0804 1827.8 1850.6 1822.8 1795.1 -0.2000-0.0016 

0.031 0.000 0.0907 1820.7 1852.4 1823.5 1795.3 -0.1993-0.0016 

0..035 0.080 0.1007 13X.3 1855.0 1824.5 1795.1 -0.2088-0.0018 

0.035 0.088 0.1007 1830.8 1855.4 1824.5 1795.1 -0.2273-0.0021 

0.034 0.067 0.09% 1830.7 1855.5 1825.2 17%. 2 -0.1987-0.0015 

0.040 0.102 0.1’67 1832.3 1857.0 1825.7 17%. 7 -0.2268-0.0021 

0.044 0.112 0.1273 1833.1 1859.7 1826.6 17%. 7 -0.2107-0.0020 

0.0A9 0.125 0.1427 1G54.7 1062.2 1827.7 17%. 9 -0 . 2276-0 . 0022 

0.053 0.136 0.1544 1836.5 1064.9 1828.9 17%. 9 -0.2358-0.0023 

0.058 0.148 0.1607 1837,9 1867.2 1829.6 1797.0 -0.2481-0.0026 

0.063 0.160 0.1824 1838.0 1069.3 18X.5 1797.0 -0.2392-0.0024 

0.072 0.183 0.2087 1842.0 1873.7 1831.7 17%. 9 -0.2774-0 0032 

0.072 0.183 0.2090 1841.6 1873.2 1831.7 17%. 9 -0.2704-0.0030 

0.072 0.103 ^.2084 1842.0 1873.7 1831.9 17%. 9 -0.2732-0 0031 

0.083 0.210 0.2387 1844.3 1877.5 1833.3 17%. 9 -0.2828-0 0033 

0.091 0.232 0.2639 1847.3 1881.4 1834.6 1 7%. 7 -0.3140-0.0037 

0.101 0.255 0.2910 1849.6 1885.3 1835.4 17%. 7 -0.3300-0.0037 

O.I’O 0.279 0.3179 1852.0 1888.8 1836.9 17%. 7 -0.3419-0.0037 

0 120 0.305 0.347: 1855.2 1893.3 1838.1 17%. 7 - 0.3673-0 0037 


PSI C* :i PCC ML V/VE U/UE U1/U1E WAJt U1AJ1E RHO/ 
-4.4 3.3 1837 0.182 0.6060 0.60% 0.6050-0.0469 0.0345 0.9886 
-4.5 3.1 1839 0.106 0.6197 0.6233 0.6188-0.04% 0.0337 0.9889 
-4.5 3.2 1839 0.105 0.6185 0.6222 0.6175-0.0484 0.0346 0.9889 
-4.6 3.1 1839 0.185 0.6172 0.6208 0.6163-0.04% 0.0333 0.9889 
-4.3 3.4 1840 0.189 0.6307 0.6346 0.62%-0.0473 0.0374 0.9092 
-4.5 3.2 1043 0 194 0.6451 0.6490 0.6441-0.0506 0.0360 0.9095 
-4.7 3.0 1844 0.195 0.6511 0.6547 0.6502-0.0538 0.0336 0.98% 
-4.7 3.0 1846 0.201 0.6684 0.6722 0.6675-0.0550 0.0348 0.9900 
-4.6 3.1 1846 0.201 0.6684 0.6723 0.6675-0.0537 0.0361 0.9900 
-4.6 3.1 1846 0.201 0.66% 0.6735 0.6686-0.0538 0.0362 0.9901 
-4.7 2.9 1848 0.205 0.6820 0.6058 0.6811-0.0566 0.0350 0.9904 
-4.8 2.9 1051 0.209 0.6964 0.7002 0.6955-0.0588 0.0348 0.9907 
-4.8 2.9 1052 0.212 0.7061 0.^100 0.7052-0.0595 0.0354 0.9910 
-4.9 2.8 1855 0.217 0.7231 0.7270 0 . 7223-0 . 0623 0.0348 0.9914 
-5.1 2.5 1055 0.210 0.7253 0.7289 0.7246-0.0652 0.0322 0.9915 
-4.8 2.9 1856 0.216 0.71% 0.7235 0.7107-0.0606 0.0361 0.9913 
-5.1 2.6 1858 0.219 0.7300 0.7337 0.7293-0.0656 0.0325 0.9916 
-5.0 2.6 I860 0.223 0.7413 0.7451 0 . 7AQ5-0 . 0654 0.0342 0.9919 
-5.1 2.5 1062 0.227 0.7544 0.7582 0.7537-0 0679 0.0335 0.9922 
-5.2 2.5 1065 0.231 0.7693 0.7731 0.7686-0.0705 0.0329 0.9926 
-5.4 2.3 1867 0.235 0.7810 0.7846 0 7804-0.0735 0.0315 0.99X 
-5.2 2.4 1069 0.238 0.7925 0.7962 *^<.7918-0.0732 0.0333 0.9933 
-5.7 2.0 1874 0.246 0.8169 0.8202 0.£1i.>4 0.0817 0.0201 0.9940 
-5.6 2.1 1873 0.245 0.8141 0.8175 0.8136-0.0803 0.0292 0.9939 
-5.6 2.0 1874 0.246 0.8168 0.8202 0.8163-0.0810 0.0288 0.9940 
-5.8 1.9 1878 0.251 0.8359 0.0392 0.8354-0.0845 0.0279 3.9946 
-6.1 1.6 1882 0.258 0.8563 0.0591 0.8560-0.0920 0.0232 3.9952 
-6.3 1.4 1885 0.263 0.8752 0.8778 0. 8750-0. 0%9 0.0208 0.9958 
-6.4 1.2 1889 0.268 O.092C 0.8944 0.8910-0.1009 0,0191 0.9%3 
- 6.7 0.9 1893 0.275 0.9126 0.9144 0.9124-0.1079 0.0149 0 9970 


KK^Od>'>tJlcj-‘>Q'<jJiwuw 
aa '^'~iS-*-*cjcjCna' >>40900 
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0.351 0.4002 185<».<i 1899.2 
0.352 0.4008 1860.2 1899.0 
0.351 0.4002 1860.0 1899.2 
0.400 0.4553 1864.3 1905.4 
0.446 0.5005 1867.3 1909.8 
0.495 0.5636 1868.9 1912.1 
0.542 0.6176 1069.4 1913.3 
0.592 0.6745 1069.9 1913.3 
0 639 0.727^ 1870.1 1913.3 
0.687 0.7831 1869.9 1913.7 
0.733 0.8354 1870.1 1913.3 
0.780 0.8883 1869.9 1913.3 
0.830 0.9457 1869.9 1913.3 
0.878 1.0000 1870.1 1913.7 
0 878 1.0000 1869.9 1913.3 


184=0.1 1796.2 -0.4020-0.0037 

1840.4 1796.6 -0.4064-0.0037 

1840.4 1796.6 -0.4005-0.0037 
1842.2 1796.6 -0.4234-0.0037 

1843.5 1796.8 -0.4378-0.0037 

1844.0 1796.6 -0.4471-0.0037 

1344.9 1796.6 -0. 4365-0. X37 
1844.7 1796.6 -0.4505-0.0037 
1844.7 1796.8 -0.4544-0.0037 

1844.9 1796.6 -0.4452-0.0037 

1844.9 1796.8 -0.4519-0.0037 

1844.9 1796.6 -0.4481-0.0037 

1845.0 1796.6 -0.4456-0.0037 

1845.0 17%. 6 -0.4466-0.0037 

1844.9 17%. 6 -0.4481-0.0037 
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-71 05 1899 0.283 0.9412 0.9423 0.9411-0.1178 0.0088 0.9979 
-72 0 5 1899 0.283 0.9388 0.9398 0.9387-0.1184 0.0079 0.9978 
-71 0 5 1899 0.283 0.9395 0.9407 0.9395-0.1174 0.0090 0.9979 
-74 03 1906 0.291 0.9665 0.9672 0 . 9665-0 . 1 252 0.0048 0.9968 
-7501 1910 0.297 0.9645 0.9648 0.9845-0.1304 0.0020 0.9994 
-76 0 C 1912 0.300 0.9949 0.9949 0.9949-0.1336 0.0002 0.9998 
-7.5 0.1 1914 0.302 1.0000 1.00C3 1.0000-0.1322 0.0023 1.0000 
-77-00 1914 0.302 1.0000 0.999C 1.0000-0.1350-0.0005 1 .COOO 
-77-01 1914 0.301 0.9992 0.9991 0.9092-0.1357-0.0013 1.0000 
-7 6 0.0 1914 0.302 1.0015 1.0015 1.0015-0.1341 0.0006 1.0001 
-77-00 1914 0 301 0.9992 0.9991 0 . 9992-0 . 1 352-0 . 0008 1.0000 
-7.7 0 0 1914 0.302 1.0000 1.0000 1.0000-0.1345 0.0000 1.0000 
-76 00 1914 0.302 1 .0000 1 .0001 1 .0000-0.1340 0.0005 1 .0000 
-7.6 0.0 1914 0.302 1.0015 1.0015 1.0015-0.1344 0.0003 1.0001 
-7.7 0.0 1914 0.302 1.0000 1.0000 1.0000-0.1345 0.0000 1.0000 
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RUH.SEQ 

223.’ 


HACH 

RN/L 

RN 

PT 

P 

TTR 

TR 

8 ALPHA 



0.821 

3.004 

6.83 

1541 

990 

545.8 480, 

467.1 5.00 



C9f 

W N 

YE 

ME 

TE 

VE 

UE 

J1E PSIE DELU T1CTA nCTI 

OSTAR DST1 

K 

18 

108 45 

0.345 

1 .067 

444 

1103 

1094 

:i03 -7.4 0.2127 0.0192 0.0194 

0.0378 0.0383 

2.0 


Y YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PW Y4 Y6 PSI 

DPSl 

PCC 


V/VE 

0.006 0.016 

0.0.87 

850.0 

924 1 

861.0 

741.8 0.16050.0000-0.7 

6.6 

924 

0.569 

0.5726 

0.009 0.022 

0.0247 

858.8 

941 .0 

867.9 

741.6 0.11590.0000-1.2 

6.2 

942 

0.594 

0.5963 

0.009 0.022 

0.0247 

052.8 

939.5 

863.6 

740.4 0.13340.0000-1.0 

6.4 

940 

0.593 

0.5954 

0.009 0.022 

0.0247 

357.7 

944.6 

870.2 

741.6 0.15450.0000-0.8 

6.6 

945 

0.598 

0.5999 

0.010 0.025 

0.0208 

868.2 

961 .1 

873.4 

741.6 0.11590.0000-1.2 

6.2 

961 

0.620 

0.6202 

0.012 0.031 

0.0356 

872.9 

973.4 

883.1 

741.8 0.10700.0000-1.3 

6.0 

973 

0.635 

0.6344 

0.014 0.035 

0.0402 

878.4 

985.0 

887.6 

741.8 0.08970.0000-1.6 

5.8 

985 

0.650 

0.tJ75 

0.017 0.044 

0 0502 

890.5 

1002.7 

895.6 

741.8 0.04660.0000-2.1 

5.3 

1003 

0.670 

0.6667 

0.017 C.043 

0.0497 

805.5 

■ 2.7 

832.7 

742.5 0.06360.0000-1.9 

5.5 

1003 

0.669 

0.6657 

0.017 0.044 

0.0502 

809.9 

1006.2 

898.2 

743.9 0.07400.0000-1.8 

5.6 

1006 

0.671 

0.6673 

0.021 0.054 

0.0617 

900.0 

1023.0 

904.6 

742.9 0.0381 0.0000 -2.2 

5.2 

1023 

0.692 

:.6861 

0.025 0.064 

0.0726 

911 .1 

1039.8 

913.3 

744.1 0.0160 0.0000 -2.4 

5.0 

1040 

0.708 

0.7009 

0.029 0.074 

0.0841 

914.1 

1050.9 

915.9 

744.1 C.0133 0.0000 -2.4 

4.9 

1051 

0.720 

0.7114 

0.033 0.083 

0.0947 

927.2 

1073.3 

926.2 

744.6 -0.0068 0.0000 -2.7 

4.7 

1073 

0.742 

0.7310 

0.033 0.083 

0.0949 

920.9 

1071.1 

920.9 

743.0 0.0003 0.0000 -2.6 

4.8 

1071 

0.742 

0.7311 

0.033 0.083 

0.0952 

926.6 

1073.6 

925.5 

741.3 -0.0076 0.0000 -2.7 

4.7 

1074 

0.747 

0.7355 

0.039 0.098 

0.1118 

940.0 

1090.4 

934.1 

744.1 -0.0383 0.0000 -3.0 

4.4 

1090 

0.759 

0.7465 

0.042 0.107 

0.1219 

946.4 

1103.4 

937.9 

743.2 -0.0528 0.0000 -3.2 

4.2 

1103 

0.773 

0.7504 

0.047 0.119 

0.1362 

955.2 

1119.0 

944.1 

745.9 -0.0650 0.0000 -3.3 

4.1 

1119 

0.784 

0.7678 

0.051 0.1X 

0.1485 

960.3 

1137.7 

951.5 

746.8 -0.0944 0.0000 -3.6 

3.8 

1138 

C.799 

0.7014 

0.056 0.143 

0.1634 

974.7 

1150.5 

955.1 

747.1 -0.1056 O.OOOC -3.7 

3.7 

’151 

0.810 

0.7907 

0.061 0.155 

0.1772 

987.9 

1169.8 

962.0 

745.9 -0.1332-0.0002 -4.0 

3.4 

1170 

0.828 

0.8063 

0.070 0.179 

0.2041 

1009. 7 

1199.2 

97: 0 

746.8 -0.1765-0.0011 -4.5 

2.9 

1199 

0.851 

0.8260 

0.070 0.178 

0.2035 

1007.8 

1201 .3 

97: .4 

746.6 -0.1717-0.0010 -4.5 

2.9 

1202 

0.853 

0.8276 

0.070 0.179 

0.2041 

1010.8 

1201 .9 

973.4 

745 9 -0.1783-0.0011 -4.5 

2.8 

1202 

0.855 

0.8207 

0.080 0.204 

0.2327 

10X.4 

1231.7 

984.9 

745.9 -0.2031-0.0016 -4.8 

2.6 

1232 

0.878 

0.8483 

0.089 0.227 

0.2594 

1049.0 

1259.7 

992.9 

743.8 -0.2349-0.0023 -5.2 

2.2 

1260 

0.902 

0.8681 

0.099 0.251 

0.2G66 

1070.7 

1289.5 

1004.8 

74-1.3 -0.2620-0.0029 -5.5 

1 .9 

1290 

0.922 

0.8852 

0.108 0.273 

0.3121 

1096.2 

1318.9 

1018.1 

745.0 -0.2984-0.0036 -5.9 

1 .5 

1320 

0.942 

0.9012 

0.118 0.299 

0.3419 

1120.2 

1352.6 

1029.2 

7/6.8 -0.3275-0.0037 -6.3 

1 .1 

1354 

0.962 

0.9176 


HI RTH RTHl 

2.0 5.T90E*0a 5.263E»02 


UAJE U1AJ1E WAJE UlAME 
0.5773 0.5687-0.0075 0.0662 
0.6011 0.5929-0.0129 0.0639 
0.6003 0.5917-0.0105 0.0662 
0.6048 0.5959-0.0084 0.0688 
0.6252 0.6166-0.013^ .0665 
0.6395 0.6308-0.015. j.0668 
0.6526 0.6441-0.0178 0.0657 
0.6718 0.6638-0.0245 0.0616 
0.6709 0 6620-0,0223 0.C637 
0.6726 ..6641-0.0207 0.0654 
0.6913 0.6833-0.0263 0.0623 
0.7061 0.6983-0.0297 0.0608 
0.7167 0.7087-0.0306 0.0613 
0.7364 0.7206-0.0343 0.0602 
0.7364 0.7285-0.0333 0.0612 
0.7409 0.7331-0.0346 0.0604 
0.7517 0.7443-0.0395 0.0570 
0.7636 0.7563-0.0422 0.0559 
0.7730 0.7659-0.0446 0.0547 
0.7864 0.7797-0.0496 0,0515 
0.7956 0.7891-0.0518 0.0505 
0.8110 0.8049-0.0572 0.0472 
0.8»3 0.8249-0.0658 0.0412 
0.8320 0.8265-0.0651 0.0421 
0.8330 0.8277-0.0663 0.0410 
0.8524 0.8475-0. 0721 0.0378 
0.8717 0.0674-0.0793 0.0331 
0.8885 0.8848-0.0057 0.0290 
0.9039 0.9009-0.0939 0.0229 
0.9197 0.9174-0.1010 0 0179 


fWO/ 

0.8672 

0.8719 

0.8718 

0.8727 

0.8770 

0.8001 

0.8831 

0.8876 

0.8874 

0.8878 

0.8924 

0.8961 

0.8988 

0.9041 

0.9041 

0.9053 

0.9083 

0.9117 

0.9145 

0.9185 

0.9213 

0.9261 

0.9325 

0.93X 

0.9334 

0.9399 

0.9/68 

0.95X 

0.9590 

0.9652 


TST-366 PH-1 TN-66 223-1 
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0 137 0 348 0.3<)69 1165.8 1406.5 1051.2 748.2 -0.J8 19-0. 0037 -6.9 
0 137 0 348 0.3969 1165.5 1407.5 1051.2 749.6 -0.3818-0.0037 -6.9 
0‘l37 0 348 0.3969 1168.3 1408.5 1052.7 749.4 -0.3879-0.0037 - 7.0 
0.156 0.396 0.4528 1204.7 1458.2 1070.4 751.2 -0.4190-0.0037 -7.3 
0 174 0 442 0.5049 1233.2 1496.1 1084.4 753.0 -0.4412-0.0037 -7.6 
0 193 0 490 0.5596 1252.7 1521 ’ 1094.4 753.0 -0.4551-0.0037 -7.7 
0213 0 540 0.6169 1262.1 1533.7 1100.9 751.2 -0.4575-0.0037 -7.C 
0 232 0 589 0 6722 1264.5 1537,4 1104.1 749.4 -0.4544-0.0037 -7.7 
0 250 0 634 0 7247 1264.9 1537.0 1106.0 748. C -0. 4502-0. X37 -7.7 
0 269 0 683 0.7797 1263.3 1534.9 1107.8 748.4 -0.4450-0.0037 -7.6 
0 288 0 731 0.8353 1261.0 1532.6 1107.7 745.5 -0.4403-0.0037 -7.6 
0 307 0 780 0.8906 1256.0 1526.0 1108.5 748.2 -0.4291-0.0037 - 7.4 
0 325 0 826 0 9436 1254.8 1524.6 1107.7 747.7 -0.4286-0.0037 -7.4 
0 345 0.876 1.0000 1253.2 1523.9 1106.4 745.9 -0.4266-0.0037 -7.4 
0 345 0 876 1 0000 1253.4 1523.9 1107.7 743.4 -0.4244-0.0037 -7.4 


.04 CONT. PAGE 54 


0.5 1410 0.996 0.9444 0.9454 
0.5 1409 0.994 0.9426 0.9436 
0.4 1410 0.995 0.9433 0.9441 
0.1 1459 1.022 0.9649 0.9650 
-0.2 1497 1.042 0.9801 0.9797 
-0.4 1523 1.056 0.9909 0.9901 
-0.4 1535 1.064 0.9975 0.9966 
0.3 1539 1.068 1.0005 0.9997 
-0.3 1538 1.069 1.0011 1.0004 
-0.2 1536 1.068 1.0003 0.9998 
-0.2 1534 1.070 1.0018 1.0013 
-0.1 1527 1.063 0.9968 0.9967 
-0.0 1526 1.063 0.9967 0.9966 
-0 0 1525 1.065 0.9979 0.9978 
0.0 1525 1.067 1.0000 1.0000 


0.9444-0.11430.0081 0.9760 
0.9426-0.1141 0.0081 0.9752 
0.9432-0.1154 0.0069 0.9755 
0.9649-0.1241 O.OOlO 0.9645 
0 9001-0.1304-0.0033 0.9911 
0.9909-0.1346-0.0061 0.9959 
0.9974-0.1360-0.0067 0.9988 
1.0004-0.1358-0.0061 1.0002 
1.0010-0.1350-0.0052 1.0005 
1.0003-0.1339-0.0042 1.0002 
1.0018-0.1331-0.0032 1.0008 
0.9968-0.1302-0.0009 0.9906 
0.9967-0. 1M1-0. 0008 0.9985 
0.9979-0.1298-0.0004 0.9990 
1 .0000-0.1297 O.OOCO 1.0000 
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RLW.SEQ 

223.3 


MACH RN/L RN PT P TTR TR ta ALPHA 

0.821 2.9B9 6.90 1526 901 543.7 479.2 462.4 5.00 


cor W N YE tC TE v: UE U1E PSIE OR J TVCTA T>€T1 DSTAfl 0ST1 H 

19 108 45 0.347 1.070 442 1103 1094 1103 - 7.3 0 . 59 0.0172 0.0175 0.0360 0.0365 2.1 


m: RTH RTHI 

2.1 4.644E*-02 4.714E»02 


Y YCM Y/YE 
0.009 0.023 0.0266 
0.011 0.027 0.0311 
0.011 0.027 0.0311 
0.011 0.027 0.0306 
0.012 0.032 0.0359 
0.014 0.036 0.0405 
0.016 0.040 0.0456 
0.019 0.049 0.0559 
0.019 0.049 0.0559 
0.050 0.0564 
0.024 C.960 0.0684 
0.027 0.06^ 2 0796 
0.031 0.079 O.L097 
0.034 0.087 0.0>91 
0.035 0.068 0.0994 
0.034 0.087 0 0965 
0.040 0.102 0.115.' 
0.044 0.112 0.1275 
0.050 0.127 0.1438 
0.054 0.136 0.1546 
0.059 0.149 0.1691 
0.064 0.162 0.1839 
0.073 0.136 0.2106 
0.0^3 3.186 0.2106 
0.073 0.186 0.2112 
0.083 0.210 0.2379 
0.092 0.234 0.2655 
0.101 0.255 0.2897 
0.110 0.291 0.3181 
0.120 0.306 0.3469 


PL PC PR 

861.1 953.5 8s»>.4 

867.3 966.1 87t.O 

870.5 968.6 878. C 
874.9 970.8 881.3 
878.8 980.3 885.9 

885.3 989.6 890.5 

889.0 998.3 896.6 

892.6 1010.8 897.9 

895.4 10.2.5 899.2 

891.2 1011.1 8^:5. 6 

898.2 1026.9 903.1 

911.3 1042.8 912.1 

914.6 1054.4 914.3 

924.7 1073.0 920.8 

926.5 1074.9 922.8 

919.5 1069,6 917.1 

924.8 1082.6 917.3 

938.3 1102.4 928.3 

947.6 1117.4 932.9 

961 .4 1134.4 941 .0 

972.5 1149.8 948.6 

981.7 116R.6 951.6 

1005.4 1200.1 965.8 

1004.1 1202.7 965.0 

1004.7 1203.2 964.0 

1023.0 1229.5 972.4 

1044.6 1259.8 986.7 

1066.6 1287.6 996.8 

1090.0 1319.5 1006.6 

1114.7 1 350.3 1019. . 


PV Y4 Y6 PSI OPSI PCC H. 

735.6 0.09390.0000-1.5 5.8 9530.620 

737.5 0.09170.0000-1.5 5.8 9660.633 

739.6 0.08860.0000-1.6 5.8 9690.633 

741.6 0.06880.0000-1.8 5.5 9710.632 

743.0 0.07250.0000-1.0 5.6 9000.642 

744.6 0.0509 O.COOO -2.0 5.3 990 0.651 

7467 0.0623 0.0000 -1.9 5.4 9980.658 

745.7 0.04660.0000 -2.1 5.3 1011 0.674 

745.5 0.0329 0.0000 -2.2 5.1 1013 0.676 

744.4 0.0381 0.0000 -2.2 5.2 1011 0.676 
743.9 0.0385 0.0000 -2.2 5.2 1027 0.695 

744.1 0.00640.0000-2.5 4.810430.711 

744.4 -0.0028 0.0000 -2.6 4.7 1054 0.723 

743.0 -0.0260 C.OOOO -2.9 4.5 1073 0.744 

742.5 -0.0248 0.0000 -2.9 4.5 1075 0.747 

732.0 -0.0162 0.0000 -2.8 4.6 1070 0.756 

730.6 -0.0469 0.0000 -3.1 4.2 1083 0.771 

7X.6 -0.0592 0.0000 - 3.2 -M 1102 0.790 
7M. 4 -0.0833 0.0000 - 3.5 3.9 1117 0.804 

731.5 -0.1112 0.0000 -3.8 3.6 1134 0.817 

733.3 -0.1262-0.0000 -4.0 3.4 1150 0.828 

731 7 -0.1489-0.0005 -4,2 3.1 1169 0.846 

732.0 -0.1843-0.0013 -4.6 2.7 1200 0.871 

732.0 -0.1759-0.0011 -4.5 2.8 1203 0.873 
731 5 -0.1818-0.0012 -4> 2.8 1203 0.874 

7M.6 -0.2185-0.0020 -5.0 2.3 12» 0.896 

732.7 -0.2369-0. 0023 -5.2 2.1 1260 0.915 

732.0 -0.2728-0.0031 -5.6 1.7 1288 0.936 

729 7 -0.3073-0.0037 -6.0 1.3 1320 0.961 

728.7 -0.3349-0.0037 -6.4 1.0 135i 0.902 


V/VE UAC U1AJ1E W/UE W1/U1E f*€f/ 
0 6191 0.6240 0.6159-0.0165 0.0629 0.8762 
0.6310 0.6360 0.6278-0.0171 0.0638 0.8788 
0.6306 0.6356 0.6274-0.0175 0.0633 0.8787 
0.6X3 0.6352 0.6274-0.0203 0.0605 0.8786 
0.6.390 0.6440 0.6360-0.0201 0.0619 0.8806 
0.6470 0,6519 0.6442-0 ,0232 0.0598 0.8824 
0.6535 0.6585 0.6506-0.0220 0.0610 0.8839 
0.6682 0.6733 0.6654-0.0245 0.0612 0.8874 
0.6703 0.6753 0..V>76-0.0263 0.0597 0.8879 
0.6703 0.675: 0.66'»6-0.0257 0.0604 0.8879 
0.6870 0.69Z' 0.684 2-C. 9263 0.0619 0.0921 
0.7022 0.707 0.6997-0. 0J12 0.0590 0.8959 
0 7126 0.717, 0.7102-0.0329 0.0587 0.8906 
0.7311 0.7363 0.7289-0.0370 0.0570 0.9036 
0.7335 0.7386 0.7313-0.0369 0.0573 0.9043 
0.7421 0.7474 0.7398-0.0361 0.0592 0.9067 
0.7549 0.7601 0.7529-0.0411 0.0559 0.9103 
0.77!2 0.7763 0. 7692-0. 04 X 0.0553 0.9150 
0.78-32 0.7882 0.7815-0,0481 0.0527 0.9186 
0.7949 0.7998 0.793j:- 0.05X 0.0493 0.9222 
0.8043 0.8090 0.8029-0.0559 0.0476 0.9251 
0.8(95 0.8241 0.818‘>-0.0607 0.0448 0.9300 
0.8407 0.8449 0.8397-0.0683 0.0400 0.9370 
0.8424 0.8467 0.8413-0.0670 0.0415 0.937b 
0.8433 0.8475 0.8423-0.0680 0.0405 0.9379 
0 0611 0.9649 0.9604-0.0759 0.0350 0.9441 
0.8774 0.8810 0.8768-0.0805 0.0325 0.9499 
0.8944 0.8974 0.8940-0.0886 0.0267 0.9562 
0.9143 0.9168 0.9141-0.0969 0.0209 0.9638 
0.9315 0.9334 0.9313-0.1039 0.0161 0.9706 
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lO-PRESSOUTi 
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0.139 0.354 0.4009 1161 .6 
0.139 0.354 0.4009 1161 .4 
0.139 0.364 0.4012 1159.3 
0.158 0.402 0.4550 1197.8 
0.176 0.448 0.5082 1224.5 
0.1% 0.498 0.5642 1241 .6 
0.215 0.547 0.6205 1249.4 
0.234 0.595 0.6751 1251 .7 
0.253 0.644 0.7298 1252.0 
0.272 0.691 0.7838 1250.3 
0.291 0.739 0.8379 1246.7 
0.309 0.785 0.8902 1244.1 
0.328 0.833 0.9^48 1241 .4 
0.347 0.882 1 .0003 1239. 7 
0.347 0.882 1.0000 1238.9 


1407.5 

1044.5 

732.2 

1407.7 

1043.8 

732.2 

1407.1 

1041 .2 

732.0 

1452.6 

1059.2 

732.2 

1488.9 

1073.9 

730.6 

1510.1 

1084.6 

731 .5 

1519.5 

1090.6 

731 .0 

1521 .5 

1092.4 

731 .5 

1520.9 

1095.2 

733.3 

1519.0 

1095.9 

732.9 

1515.1 

10%. 4 

734. Q 

1512.4 

1095.7 

733.3 

1510.1 

10^ 5 4 

732.2 

1507.5 

10^5 9 

732.9 

1507.5 

1095.9 

732.8 


-0.3845-0.0037 -6.9 0.4 
-0.3855-0.0037 -6.9 0.4 
-0.3849-0.0037 -6.9 0.4 
-0.4275-0. 0037 -7.4 -0.1 
-0.4431-0.0037 -7.6 -0.3 
-0.4525-0.0037 -7.7 -0.4 
-0.4543-0.0037 -7.7 -0.4 
-0.4559-0.0037 -7.8 -0.4 
-0.4515-0.0037 -7.7 0.4 
-0.4462-0.0037 -7.6 -0.3 
-0.4375-Q.G037 -7.5 -0.2 
-0.4331-0.003? -7.5 -0.1 
-0.4274-0.0037 -7.4 -0.1 
-0.4232-0.0037 -7.4 -0.0 
-0.4206-0.0037 -7.3 0.0 


1409 1 .014 0.9563 0.9571 
1409 1 .014 0.9564 0.9572 
1408 1 .014 0.9563 0.9571 
1454 1 .040 0.9770 0.9768 
1490 1 .063 0.9941 0.9935 
1511 1 .073 i .0022 1 .0013 

1521 1 .079 1 .0064 1 .0055 

1523 1 .079 .0068 1 .0058 

1522 1.077 1.0051 1.0042 
1520 1 .076 1 .0046 1 .0039 
1516 1 .073 1 .0021 1 .0016 
1514 1 .073 1 .0^16 1 .0013 
1511 1 .072 I .0015 1 0014 
1509 1.070 0.9998 0.9998 
1509 1 .070 1 .0000 t .0000 


0.9563-0.1163 0.0070 
0.9563-0.1165 0.0068 
0.9562-0.1164 0.0069 
0.9.770-0.1273-0.0014 

0. 9940-0.1326-0.0045 
1 .0021-0.1356-0.0064 
1 .0064-0.1365-0.0068 
1 .0068-0.1369-0.0072 
1.0051-0.1358 0.0063 
1 .0046-0.1347-0.0052 

1 . U021 -0.1326-0.0034 
1 .0016-0.1316-0.0025 
1 .0015-0.1304-0.0014 
0.9998-0.1294-0.0005 

1 .00«30-0. 1289 0.0000 I 


D.9808 
3.9808 
3.9808 
3.9897 
3.9973 
t .0010 
' .003) 
!.0031 
1 .0023 
I .0021 
1 .0010 
1 .0007 
[ .OOC'7 
).9999 
.0000 


TST-356 PH-1 TN-66 223.5 


ID-PRE5S0UT4 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 57 


RUN.SE9 

223.5 


i4*Ch flN/O. W4 PT P TTR rR Q ALPHA 

0.820 2.R91 6.81 1534 90b 545.2 480.6 464.0 5.00 

CO€ W N YE ME TE v£ UE U"E PSIE OELU T>£TA nCTI OSTAR DST1 H HI RTH RTH1 
18 106 45 0.346 1.074 443 1108 1099 1108 -7.3 0.1766 0.0208 0.0210 0.0‘16 0.0422 2.0 2.0 5.613E*-J2 5.6e2E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.0080.0200.0229 846.8 931.4 856.9 735.4 0.12720.0000 

0.009 0.023 0.0266 859.3 949.8 869.7 736.7 0.1212 0.0000 

0.009 0.023 0.0263 351.4 946.3 864.2 735.6 0.14450.0000 

0.009 0.02.'’ 0.0266 ^.3 948.1 865.6 734.7 0.1064 0.0000 

0.011 0.029 0.0329 8b0.6 959.1 870.0 734.9 0.10080.0000 

0.013 0.034 0.0386 878.3 900.7 885.' 737.9 0.0691 0.0000 

0.C16 0.040 0.0454 872.8 966.4 882.1 738.8 0.0854 0.0000 

0.019 0.049 0.0557 887.1 1007.6 892.4 737.2 O.C4i/ 0.0000 

0.020 0.060 0.0565 889. 1011.5 894.5 738.2 0.0:i.8 0.0000 

0.0200.0500.0560 895.61014.6 900.7 741.3 0.04390.0000 

0.024 0.060 0.06G2 900.5 1030.4 905.0 740.7 0.0347 0.0000 

0.027 0.070 0.0793 908.8 1044.4 909.7 740.0 ;.0967 O.OOGO 

0.0310.0790.0896 911.51056.3 911.7 739.7 0. 001 4 0 0000 

0.034 0.067 0.09^3 920.9 1072.5 920.6 739.5 -0.0020 0.0000 

0.034 0.067 0.0967 919.8 1072.5 917.5 738.2 -O.OU7 0.0000 

0.034 0.067 0.0964 920.9 1072.5 918.1 737.0 -0.0184 0.0000 

0.039 0.099 0.1 IX 933.0 1085.8 926.5 736.8 -0.0416 0.0000 

0.0440.1^1 0.1264 942.5 1104.3 931.4 737.0 -0.0661 0.0000 

0.049 0.126 0.1426 954.9 1123.1 940.7 7X. 4 -0.0811 0.0000 

0.053 0.135 0.1532 964.9 IIX. 8 946.5 739.5 -0.1007 0.0000 

0.0580.1400.1600 976.81153.9 953.6 741.1 -0.1228 O.OCOO 

0.0630.1590.1805 990.71171.6 961.6 741.3-0.1492-0.0005 

0.072 0.183 0.2079 1010.9 1202.1 972.2 743.2 -0.1836-0.0012 

0.0720.1830.2079 1012.0 1202.4 S72.8 744.1 -0 1065-0. X13 

0.072 0.183 0.20^5 1011.2 1202.4 972.0 745 5 -0 1859-0. X13 

0.082 0.207 0.23j3 10X.7 1232.4 981.6 744.8 -0.2168-0.0019 

0.092 0.233 0.2643 1057.9 1263.4 99t.9 746.7 -0.2585-0 X28 

0,101 0.256 0.2908 1077.0 1290.6 •■006.3 747.3 -0.2840-0 X33 

0. : 10 0.279 0.3171 11X.0 1319.3 1017.5 749.4 -C . 3lt>6-0.X37 

0,120 0.306 0.3476 1122,8 1 350.8 1029.0 751.2 -0.3410-0 X 37 


P5I DPSI PCC ML V/VE U/UE UI/UlE W/UE W1/U1E RHO/ 
-1.1 6.3 931 0.591 9.S900 0.5948 0.5865-0.0113 0.0644 0.8692 
-1.2 6.2 950 0.614 0.ni2 O.o'^l 0.6076-0.0125 0.0659 0.B737 
-0.9 6.5 946 0.611 0.6005 0.SI35 0.6047-0.0095 0.0685 0.8731 
-1.4 6.0 948 0.615 C.6121 0.6f70 0.6087-0.0146 0.0639 0.0739 
-1.4 5.9 959 0.629 0.6250 0.6300 0.6217-0.0157 0.0645 0.8767 
-1.8 5.5 901 0.651 0.6452 0.6502 0 6422-0.0206 0.0621 0.8^.3 
-1.6 5.7 906 0.656 0.6502 0.6553 0 U70-0. 01 C5 0.0649 0.8825 
-2.1 5.2 1008 0.683 0.6749 0.6001 0.6721-0.3250 0.0617 0.8884 
-2.2 5.2 1011 0.606 0.6774 0.6825 0.6746-0.0257 0.0613 0.8890 
-2.1 5.2 1015 0.685 0.6764 0.6815 0 . 6736-0 . 0252 0.0617 0.8887 
'2.2 5.1 10X 0.703 0.6928 0.6980 0.6900-0.0270 C.0620 0.8928 
-2.5 4.8 1044 0.719 0.7071 0.7122 0.7046-0.0313 0.0595 0.8965 
-2.6 4.0 1056 0.732 0.7185 0.7237 0.7160-0.0326 0.0590 0.8996 
-2.6 4.7 1072 0.749 0.7331 0.7384 0.7306-0.0337 0.0605 0.9035 
-2.8 4.6 1072 0.750 0.7346 0.7799 0.7323-0.0356 0.0589 0.9040 
-2.8 4.6 1072 0.752 C.7362 0.7414 0.7339-0.0361 0.0585 0 9044 
-3.0 4.3 ’006 0.765 0.7478 0.7529 P . 7457-0 . 0400 0.0562 0.9077 
-3.3 4.0 n04 0.783 0.7628 0.7679 0.7«09-0.0443 0.0538 0.9120 
-3.5 3.9 1123 0.798 0.7760 0.7310 0.7742-0.0473 0.0526 0.9159 
-3.7 3.7 1139 0.810 0.7868 0.7916 0,7951-0.0509 0.0504 0 ">’92 
-3.9 3.4 1154 0.821 0.7961 0.9008 0.7947-0.0548 0.0477 0 9221 
-4 2 3.1 1172 0.036 0.8087 0.8132 0.X75-0.0599 0.0442 0.9260 
-4.6 2.1 1202 0.858 0.8276 0.8317 0.8266-0.0671 0.0395 0.9322 
-4.6 2.7 1203 0.857 0.8268 0.8310 0.8259-0.0675 0.0390 0 9320 
-4.6 2.7 1203 0 856 0.8253 0.8294 0,8244-0.0673 0.0390 0 9315 
-5.0 2.4 1233 0.880 0.8457 0.8494 0.8450-0.0742 0 0348 0 9383 
-5.5 1.9 1264 0.901 0.8629 0.9661 C. 8625-0. 08X 0 0283 0 9443 
-5.8 1.6 1291 0.920 0.87a'. 0.8812 0.8781-0.0890 0 0243 0 9499 
-6.1 1.2 1320 0.937 0.8926 0.8948 0.8924-0.0963 0 0188 0 9552 
-6.4 0.9 1352 0.956 0.9078 0.9*396 0.9077-0.1024 0 0147 0 %10 


TST-356 PH-1 TN-66 223.5 


ID-PflES^T4 


24 J«JN 83*23.04 CONT. PAGE 58 


0.139 0.353 0.4006 1163 5 
0.139 0.352 0.4000 1160.8 
0.139 0.352 0.40C0 1159.0 
0.157 0.400 0.4542 1196.1 
0.177 0.449 0.5097 1229.7 
0.195 0.496 0.5630 1247.2 
0.215 0.545 0.6195 1254.8 
0.233 0.593 0.6734 1258.0 
0.252 0.641 0.7206 1258.5 
0.272 0.690 0.7837 1257.1 
0.290 0.737 0.8375 1254.8 
0.308 0.783 0.8900 1251 .5 
0.327 0.831 0.9444 1247.9 
0.346 0.880 1 .0000 1246.5 
0.346 0.880 1.0000 1245.3 


1411.6 

1045.5 

743.6 

1410.5 

1041 .9 

738.3 

1409.8 

1037.9 

729.8 

1456.9 

1059.0 

725.5 

1497.8 

1075.1 

722.3 

1518.4 

1088.6 

724.1 

1527.4 

1095.0 

726.4 

1530.1 

1099.0 

728.9 

1529.7 

1100.8 

732.1 

1527.6 

1101 .5 

734.2 

1525.7 

1100.8 

734.2 

1522.6 

1101 .4 

732.6 

1518.6 

M02.1 

734.7 

1516.6 

1 .01 .5 

734.4 

1516.6 

1101 .4 

733.8 


-0.3842-0.0037 -6.9 0.4 
-0.3846-0.0037 -6.9 0.4 
-0.3893-0.0037 -7.0 0.4 
-0.4237-0.0037 -7.4 -0.0 
-0.4476-0.0037 -7.7 -0.3 
-0.4526-0.0037 -7.7 -0.4 
-0.4534-0.0037 -7.7 -0.4 
-0.4521-0.0037 -7.7 -0.4 
-0.4505-0.0037 -7.7 -0.3 
-0.4467-0.0037 -7.6 -0.3 
-0 4427-0.0037 -7.6 -0.3 
-0.4335-0.0037 -7.5 -0.1 
-0.4245-0.0037 -7.4 -0.0 
-0.4232-0.0037 -7.4 -0.0 
-0.4211-0.0037 -7.3 0 0 


1413 1 .003 0.9452 0.9461 
1412 1 .009 0.9495 0.9504 
1411 1 .018 0.9569 0.9577 
1458 1 .050 0.9820 0.9619 
1499 1.077 1.0021 1.0014 
1520 1 .087 1 .0098 1 .0090 
1529 1 .089 1 .0 M5 1 .0106 
1531 1 .088 1 .0105 1 .0096 
1531 1 .084 1 .0076 1 .0069 
1529 1 .080 1 .0042 1 .0035 
1527 1 .079 1 .0034 1 .0028 
1524 1 .079 1 .0035 1 .0032 
1520 1.074 1.0000 1.0000 
1518 1.074 0.9996 0.9995 
1318 1 .074 1 .0000 1 .0000 


0.9452-0.1149 0.CO7O 
0.9495-0.1155 0.0070 
0.9569-0.1173 0.0061 
0.9820-0.1272-0.0005 
1 .0021-0.1346-0.0054 
1.0098-0.1367-0.0064 
1 .0115-0.13/1-0.0066 
1 0105-0.1367-0.0063 
1 .0076-0.1359-0.0060 
1 .0041-0.1347-0.0052 

1 .0034- 0.1338-0.0044 

1 .0035- 0.1319-0.0025 

1 .0000- 0.1297-0.0007 
0.9996-0.1293-0.0004 

1 .0000- 0.1290 0.0000 


0.9760 
0.9779 
0.9809 
0.99^8 
1 .0010 
1 .0046 
1.0054 
1 .0049 
1 .0036 
1 .0019 
1 .0016 
1 .0016 
1 .0000 
0.9998 
1 .0000 



TST-356 PH-1 TN-66 22A.\ IQ-f-.lESSajT4 24 JJN 83»23.04 <'«GE 59 

RUN.SEQ 

224.1 


MACH RK/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.820 2.967 6.00 1504 967 537.5 473.9 454.9 5.00 

W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU TICTA TX71 OSTAR OSTl H HI RTH RTH1 
19 1 03 45 0.347 1.170 422 il78 H61 11 78 -9. 7 0. 1097 0.0099 0.0101 0.0224 0 .0230 2.3 2.3 2.7l5E*02 2. 759E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.006 0.016 0.0183 705.6 906.3 820.4 657.5 0.3307-0.0022 

0.006 0.019 0.0218 780.8 906.4 819.9 655.9 0.3605-0.0018 

0.0080.0200.0223 782.6 909.9 821.6 656.3 0.3626-0.0019 
0.007 0.019 0.0215 785.4 912.0 822.7 655.9 0.3457-0.002! 

0.009 0.023 0.0266 788.2 914.3 823.6 653.4 0.3265-0.0022 

0.011 0.020 0.J323 794.9 929.9 828.7 654.0 0.2864-0.0014 

0.014 0 035 0.0394 812.1 948.1 837.4 653.4 0.2056 0.0000 

0.018 0.047 0.0528 823.6 968.6 843.1 654.0 0.1445 0 0000 

0.018 0.047 0.0528 826.2 973.1 844.9 654.0 0.1357 0.0000 

0.0180.0470.0531 817.2 965.6 840.6 653.6 0.17130.0000 

0.0230.0570.0651 830.8 961.4 844.9 651.6 0.09000.0000 

0.026 0.065 0.0742 845 5 1002.2 852.3 652.2 0.0447 0.0000 

0.0300.0770.0673 867.21025.0 060.0 651.3-0.04500.0000 
00360.0900.1027 889.81053.9 868.5 652.2 -0.1223 0.0000 
0.036 0.091 0.1033 911.9 1061.7 880.5 655.7 -0. '.692-0.0009 
0.0360.0900.1027 917.21094.3 884.1 664.0 -0. 1712-0 OC’O 

0.039 0.096 0.1115 916.9 1087.7 878.6 660.7 -0.2016-0 0C(6 
0.0440.1130.1281 944.1 1125.0 891.5 66l .0 -0.2537-0.0027 

0.0480.1210.1375 975.5 1'57. 7 903.8 660.7-0.3292-0.0037 
0.0540.1360.1546 999.41186.8 909.8 660.7-0.3859-00037 
0.057 0.145 0.1648 1022.0 1213.1 918.5 660.5 -0.4261-0.0037 

0.062 0.158 0.1796 1040.9 1236.2 923.8 659.2 -0.4615-0.0037 
0.073 0.184 0.2095 1117.6 1324.6 947.0 658.3 -0.5837-0.0081 
0.073 0.185 0.2096 1119.6 1330.9 950.4 657.1 -0 5717-0 0076 
0.073 0.184 0.2095 1119.2 1329.8 950.1 656.4 -0.5730-0 0076 

0.062 0.207 0.2355 !'i74.4 1395.9 966.9 656.6 -0.6379-0.0103 
G.C'91 0.2 1 0.2620 1210.2 1440.6 962.0 656.2 -0.6626-0.0125- 

0.10* O.r 'i 0.2902 1235.3 1471.4 991.2 656.2 -0.6817-0 0 U8- 

0.1 10 0.279 0.3164 1250.7 1488.9 997.2 654.6 -0.6945-0. 0164- 

0.119 0.302 0.3435 1255.5 1493.5 1005.4 654.1 -0 6888-0 0157- 


PSI OPSI PCC ML V/VE UAJE U1/U1E W/UE W1/U1E RHO/ 
1.0 10.8 909 0.711 0.6538 0.6633 0.6423 0.0118 0.1222 0.8645 
1.5 11.2 907 0.712 0.6541 0.6635 0.6416 0.0169 0.1271 0.8646 
1.4 r. .! 910 0.715 0.6572 0.6666 0.6448 0.0162 0.1269 0.8654 

1.2 10.9 912 0.718 0.6596 0.6693 0.6478 0.0140 0.1252 0.8661 
1.0 10.7 915 0.725 0.6656 0.6752 0.6539 0.01U 0.1238 0.9677 
0,5 10.2 930 0.743 0.6798 O.o898 0.669C 0.0060 0.1209 0.8717 

-0.4 9.4 948 0.7j4 0.6972 0.7074 0.687Q-0.0045 0.1137 0 8767 
-0.9 8.9 969 C.795 0.7145 0.7249 0.7060-0.0112 0.1101 0.8818 
-1.0 8.8 9730.7900.71840.72880.7100-0.01240.10950.8830 
-0.7 9.1 966 0.782 0.7124 0.7228 0.7035-0.0083 0.1126 0.8812 
-1.5 8.3 961 0.802 0.7282 0.7306 0.7206-0.0188 0.1050 0.8861 
-2.1 7.6 1002 0.022 0.7443 0.7547 0.7377-0.0273 0.0990 0.8912 
-3.1 6.7 1025 0.845 G.7o27 0.7728 0.7576-0.0416 0.0886 0 8973 
-3.9 5.8 1054 0.871 0.7826 0.7922 0.7705-0.0541 0.0796 0.9041 
-4.4 5.3 1082 0.890 0.7977 0.8069 0.7943-0.0627 0.0737 0.9094 
-4.5 5.3 1095 0.889 0.7968 0.8C .1 0.7935-0.0630 0.0733 0.9091 
-4.8 4.9 1088 0.888 0.7962 0.8C6* 0.7933-0.0679 0.0684 0 9089 
-5.4 4.3 1126 0.919 0.8199 0.8281 0.8175-0.0785 0.0619 0.9176 

6.3 3.5 1159 0.945 0.8399 0.8471 0.8384-0.0933 0.0507 0.9254 
-6.9 2.8 1188 0.967 0.8564 0.0626 0.8554-0.1050 0.0419 0.9320 
-7.4 2.3 1214 0.987 0.8708 0.8762 0.8701-0.1139 0.0355 0 9379 
-7.8 1.9 1237 1.004 0.8839 0.8885 0.8854-0.1220 0.0298 0.9435 
-9.3 0.5 1327 1.064 0.9271 0.9284 0.9270-0.1515 0.0078 0.9630 
-9.1 0.6 1333 1.070 0.9309 0.9326 0.9308-0.1498 0.0101 0 9648 
-9.1 0.6 1332 1.070 0.9311 0.9327 0.9310-0.1500 0.0099 0.9649 
-9.9 -0.2 1399 1.111 0.9599 0.9595 0.9599-0.1676-0.0027 0.9790 
10.2 -0.5 1445 1.138 0.9704 0.9770 0.9784-0.1759-0 0070 0 9084 

10.4 -0.7 1477 1.156 0.9906 0.9084 0.9905-0.1820-0 0119 0 9949 
10.6 -0.8 1495 1.168 0.9987 0.9961 0.9986-0 1862-0 0147 0 9993 

10.5 -0.8 1499 1.171 1.0008 0.9984 1.0007-0.1854-0 0135 1 0004 




TST-356 PH-1 TH-tb 224.1 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN 


0.137 0.348 0.y»48 125*). 4 14‘W.5 
0.137 0.348 0.3<>48 1258.0 1493.6 
0.137 0.348 0.3950 1258.3 1493.9 
0.156 0.396 0.4500 1258.0 1493.6 
0.176 0.447 0.5073 1256.5 1493.1 
0.194 0.494 0.5612 1254.8 1492.5 
0.215 0.545 0.6190 1254.2 1491.8 
0.233 0.592 0.6726 1249.5 1489.7 
0.252 0.639 0.7262 1247.4 1488.3 
0.270 0.685 0.7777 1244.2 1486.7 
0.735 C.8350 1243.3 1484.7 
0.785 0.8917 1240.3 1484.2 
0.833 0.9461 1240.6 1483.5 
0.880 0.9997 1238.9 1482.2 
0.880 1.0000 1241.3 1482.6 


1014.8 649.5 -0.6843-0.0152-10.5 
1012.1 648.6 -0.6856-0.0153-10.5 

1013.7 648.6 -0.6833-0.0150-10.5 

1018.7 647.7 -0.6735-0.0138-10.3 

1020.3 648.2 -0.6662-0.0129-10.2 

1019.6 647.5 -0.6619-0.0124-10.2 

1019.8 647.0 -0.6609-0.0123-10.2 

1018.9 647.7 -0.6486-0.0108-10.0 

1018.7 643.2 -0.6437-0.0105-10.0 

1016.7 646.5 -0. 6384- C. 01 03 -9.9 

1018.5 646.5 -0.6353-0.0102 -9.9 
1018 0 646.5 -0.6261-0.0098 -9.8 

1020.5 648.1 -0.6238-0.0097 -9.7 

1018.7 648.1 -0.6229-0. 0097 -9.7 

1022.4 649.3 -0.6242-0.0097 -9.7 


0000-»NJKJU>^KLn<7'-^'.g'g 


.04 CONT. PAGE 60 


1500 1.177 1.0050 1.0027 1 .0049-0. 1852-0.0126 1.0027 
1499 1.178 1.0054 1.0031 1.0054-0.1856-0.0129 1.0030 
1499 1.178 1.0055 1.0033 1.0055-0.1851-0.0124 1.0030 
1498 1.179 1.0060 1.0042 1 .0059-0. 1831-0.0103 1.0033 
1498 1.178 1.0052 1.0037 1.0052-0.1815-0.0088 1.0029 
1497 1.178 1.0056 1 .0042 1 .0055-0. 1806-0.0079 1.0031 
1496 1.179 1.0058 1.0044 1.0057-0.1804-0.0077 1.0032 
1494 1.176 1.0042 1.0033 1.0041-0.1776-0.0051 1.0023 
1492 1.175 1.0031 1.0024 1.0031-0.1764-0.0040 1.0017 
1490 1.176 1.0041 1.0035 1.0041-0.1754-0.0030 1 .0022 
1488 1.175 1.0033 1.0029 1 .0033-0. ’746-0.0023 1.0018 
1488 1.175 1.0031 1.0030 1.0031-0.1727-0.0004 1.0017 
1487 1.T72 1.0014 1.0014 1 .0014-0. 1 719 0.0001 1.0008 
1486 1 .171 1.0009 1.001C 1.0009-0.1717 0.0003 1.0005 
I486 1.170 1.0000 1.0000 1 .0000-0 . 1 710 0.0000 1 0000 


TST-35b PH-1 TN-66 224.3 ID-PfiES50UT4 24 JUN 83«23.04 PAGE 61 

FSJN.SEQ 

224.3 


MACH f9iA. PT P TTR TR Q ALPHA 

0.8212.969 6.801519 976541.5477.3460.0 5.00 

CJCff W N YE fC TE VE UE U1E PSIE OELU T>€TA TVCTt OSTAR OSTI H HI RTH RTH1 
19 103 450.3481.165 42611781161 1 178 -9.7 0.0914 0.0092 0.0093 0.0224 0.0229 2.4 2.5 2.512E*02 2.540E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.009 0.022 0.0245 773.6 888.1 814.7 658.3 0.4385-0.0032 

0.010 0.024 0.0274 779.4 897.9 820.6 658.2 0.4209-0.0023 

0.0100.0250.0280 776.4 896.3 818.1 658.2 0.4212-0.0023 

0.010 0.024 0.0274 789.1 909.5 826.1 659.9 0.3631-0.0019 

0.0110.0280.0322 805.0 930.5 833.7 661.7 0.2583-0.0007 

0.0130.0330.0373 815.5 947.1 841.7 662.4 0.22150.0000 

0.015 0.C33 0.0436 811.9 952.4 843.1 662.8 0.2499-0.0004 

0.0200.0500.0567 831.4 973.4 850.4 661.9 0.1436 O.OOOC 

0.020 0.050 0.0567 834.7 979.4 052.2 663.7 0.1284 0.0000 

0.0200.0500.0564 826.1 974.5 849.5 663.7 0.17160.0000 

0.024 0.060 0.0683 839.7 992.4 857.3 663.3 0.1227 O.OCOO 

0.0270.0690.0782 846.71000.3 856.6 661.5 0.06640.0000 

0.0320.0000.0907 856.31015.9 961.1 661.0 0.03030.0000 

0.035 0.089 0.1013 884. o 1048.1 873.3 660.1 -0.0667 0.0000 

0.035 0.090 0.1018 875.7 1038.8 866.7 658.3 -0.0537 0.0000 

0.035 0.08^ 0.1010 862.5 1020.3 857.2 648.8 -0.0332 0.0000 

C. 040 0.102 0.1152 886.01049.3 067.8 649.5-0.10560.0000 
0.0430.1100.1251 915.71082.1 878.8 651 .2 -0. 1997-0.0016 

0.0490.1240.1408 926.21099.1 883.3 652.3 -0.2207-0.0020 

0.053 0.136 0.1535 900.1 1157.3 902.4 654.8 -0.3596-0. 00 3 7 

0.059 0.150 0.1695 1010.7 1195.3 911.1 655.9 -0.4248-0.0037 

0.063 0.160 0.1811 1056.5 1248.4 927.6 655.9 -0.5027-0.0048 

O.G"? 0.183 0.2075 1141.4 1346.5 951.8 655.0 -0.6321-0.0101 

0.0720.1830.20751144.21355.6 956.7 654.3-0.6143-0.0093 
0.072 0.183 0.2072 1143.7 1352.4 953.4 653.5 -0 .6261 -0.0090 

0.082 0.208 0.2359 1192.3 1410.3 967.6 651.6 -0.6802-0.0147- 

0.091 0.232 0.2629 1231 .2 1465.1 906.4 651.4 -0.6071-0.0155- 

0.101 0.257 0.2914 1255.6 1496.2 996.8 651.1 -0.6992-0.0170- 

0.110 0.280 0.3169 1264.6 1506.3 1006.6 652.0 -0. 6959-0. Cl 66- 

0.120 0.306 0.3462 1270.1 1509.9 1017.4 653.7 -0.6901-0 0159- 


PSI OPSI PCC ML V/VE U/UE U1AJ1E WAJE W1/U1E fiHO/ 

2.3 12.0 888 0.685 0.o339 0.6426 0.6200 0.0254 0.1316 0.8604 
2.1 11.8 890 0.697 0.6445 0.6535 0.6309 0.0235 0.1317 0.8631 
2.1 11.8 897 0.695 0.6429 0.6518 0.6293 0.0235 0.1314 0.8627 

1.4 11.1 910 0.709 0.6540 0.6633 0.6417 0.0162 0.1261 0.8656 

0.2 9.9 931 0.731 0.6723 0.6821 0.6623 0.0020 0.1155 C.8706 

-0.2 9.5 947 0.748 0.6870 0.6970 0.6776-0.0028 0.1134 0.8747 
0.1 9.8 9520.7540.69140.70150.68130.00080.11760.8760 

-0.9 8.0 973 0.778 0.7112 0.7214 0.7027-0.0112 0.1092 0.8818 
-1.1 8.7 979 0.781 0.7140 0.7243 0.7059-0.0135 0.1074 0.8826 

-0.7 9.1 974 0.776 0.7098 0.7201 0.7009-0.0082 0.1119 0.8814 

-1.1 8.6 992 0.795 0.7253 0.7358 0.7172-0.0147 0.1082 0.8861 

-1.9 7.9 1000 0.806 0.7340 0.7443 0.7271-0.0242 0.1004 0.8888 
-2.3 7.5 1016 0.822 0.7470 0.7573 0.7407-0.0299 0.0970 0.8929 
-3.3 6.4 1048 0.054 0.7722 0.7821 0.7674-0.0453 0.0963 0.9013 
-3.2 6.6 1039 0.848 0.7675 0.7775 0.7625-0.0431 0.0876 0.8997 
-3.0 6.8 1020 0.845 0.7651 0.7752 0.7598-0.0400 0.0902 0.8989 
-3.7 6.0 1049 0.871 0.7854 0.7952 0.7811-0.0518 0.0821 0.9059 
-4.8 4.9 1082 0.897 0.8060 0.B149 0.8030-0.0604 0.0693 0.9132 
-5.0 4.7 1099 0.910 0.8159 0.8746 0.8132-0.0727 0 0667 0.9169 
-6.6 3.1 1158 0.953 0.8488 0.9554 0.8476-0.0996 0.0457 0.9295 
-7.4 2.3 1196 0.900 0.8690 0.8744 0.8683-0.1134 0.0354 0.9377 
-8.3 1.4 1250 1.018 0.8966 0.9002 0.8964-0.1314 0.0223 0.9495 

-9.8 -0,1 1349 1.084 0.9441 0.9438 0.9441 -0. 1637-0, 0C19 0.9714 
-9.6 0.1 13581.0900.94050.94880.9485-0.16100.00160.9735 
-9.8 -0.0 1355 1.089 0.9479 0.9478 0.9479-0.1632-0 0007 0 9732 

10.4 -0.7 1415 1.127 0.9743 0.9722 0.9742-0.1787-0 0117 0 9064 

10.5 -0.8 1471 1.159 0.9960 0.9936 0.9959-0.1841-0 0134 0.9979 

10.6 -0.9 1503 1.177 1.0003 1.0054 1 .OO02-O.189O-O.O162 1 0045 

10.6 -0.9 1512 1.181 ’.0112 1.0084 1.0111-0.1888-0 0155 1 0061 
10.5 -0.8 1516 1,181 1.0108 1.0083 1.0107-0.1875-0 0143 1 0059 


TST-366 PH-1 TN-«> 224-3 


IO-PRESsOUT4 


24 JUN 83»23.04 CONT. P^■£. 62 


0, 

.138 

0.351 

0, 

.138 

0.351 

0. 

.138 

0.352 

0. 

157 

0.400 

0, 

.177 

0.450 

0. 

.196 

0.498 

0. 

.216 

0.548 

0. 

234 

0.595 

0. 

252 

0.640 

0, 

.272 

0.690 

0, 

.290 

0.736 

0. 

.309 

0.705 

0. 

.329 

0.834 

0. 

.347 

0.881 

0. 

.348 

0.883 


0.3979 i::2.7 
0.397<' 1273.9 
0.3905 1273.2 
0.4527 1272.7 
0.5101 1271.6 
0.5641 1270.0 
0.6204 1266.3 
0.6741 1264.7 
0.7252 1262.2 
0.7815 1259.0 
0.8341 1257.4 
0.8895 1255.9 
0.9452 1255.7 
0.9963 •i"33.7 
1.0000 1253.7 


1510.1 1026.5 

1510.8 1027.0 
1510.6 1025.8 
1510.5 1031 .4 

1510.1 1035.0 

1509.4 1033.0 

1508.2 1032.0 

1505.9 1035.0 

1504.3 1032.3 

1501 .2 1033.8 

1500.2 1033.0 

1499.5 1033.0 

1490.9 1035.0 

1498.8 1033.6 

1496.8 1032.3 


658.1 -0.6828-0.0150-10.4 -0.7 1516 

659.5 -0.6851-0.0153-10.5 -0.7 1516 

658.6 -0.6851-0.0153-10.5 -0.7 1516 

657.4 -0.6730-0.0138-10.3 -0.6 1515 
658 8 -0.6631-0.0126-10.2 -0.5 1515 

658.6 -0.6621-0.0124-10.2 -0.5 1514 

660.4 -0.6526-0.0113-10.1 -0.4 1512 
660.4 -0.6452-0.0106-10.0 -0.3 1510 

661.1 -0.6440-0.0105-10.0 -0.3 1508 

661.6 -0.6349-0.0102 -9.9 -0.1 1505 

661.6 -0.6322-0.0101 -9.8 -0.1 1504 
66’ 1 -0.6276-0.0099 -9.8 -0.1 1503 
662 2 -0.6241-0.0097 -9.7 -0.0 1502 
662.9 -0.6200-0.0096 -9.7 0.0 1502 

660 6 -0.6224-0.0097 -9.7 0.0 1502 


1 . r 5 
1.14 
1 5 
1 .176 
1.174 
1.173 
1.170 
1 .169 
1.167 
1.165 
1 .164 

1 .164 
1 .163 
1.162 

1 .165 


1 .0070 
1.0061 
1 .0068 
1.0076 
1.0061 
1 .0060 
1 .0038 
1.0C29 
1 .0017 
1 .0001 
0.9997 
0.9998 
0.9987 
0.9980 
1 .0000 


1 0048 1 .0069-0.1853-0.0127 
1.0038 1 .0060-0.1856-0.0132 

1.0045 1.0067-0.1857-0.0132 
1 0057 1.0075-0.1833-0.0106 

1.0046 1.0060-0.1810-0.0005 
1.0045 1.0059-0.1807-0.0083 
1.0027 1.0038-0.1784-0.0063 
1.0021 1.0029-0.1766-0.0048 
1 0009 1 .0017-0.1762-0.0045 
0 9996 1.0001-0.1740-0.0026 
0 9993 0.9997-0.1734-0.0020 
0.9996 0.9998-0.1724-0.0011 
0.9986 0.9987-0.1715-0.0004 
0 9981 0.9980-0.1706 O.U005 
1.0000 1.0000-0.1714 0.0000 


1 .0038 
1 .0033 
1 .0037 
1.0041 
1 .0033 
1 .0033 
1 .0021 
1.0016 
1 .0009 
1 .0000 
0.9998 
0.9999 
0.9993 
0.9989 
1 .0000 



TST-356 PH-1 TH-ts6 224.5 


ID-PRESS0UT4 


24 JON 8>23.04 


PAGE 63 


RUN.SEQ 

224.5 


MACH RNA. RN PT P TTR TP Q ALPHA 

0.821 2.992 6.81 152b 980 543.1 478.6 462.3 5.00 

COt€ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU T>£TA T>€T1 OSTAR DST1 H HI RTH RTH1 

19 103 45 0.349 1.175 426 1 188 1 1 71 1 188 -9.7 0. 1027 6.0105 0 .0105 0.0239 0.0244 2.3 2.3 2.074E»O2 2.885E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.007 0.018 0.0205 790.2 905.3 826.9 665.3 0.3796-0.0017 

0.009 0.022 0.0245 793.7 912.6 8X.4 665.3 0.3653-0.0019 
O.OOe 0.021 0.0242 793.2 914.9 828.9 665.8 0.3433-0.0021 
0. 006 0.021 0.0242 799.0 918.6 831.5 666.7 0.3145-0.0022 
0.010 0.026 0.0290 822.5 949.9 845.3 669.5 0.1966 0 0000 
0.013 0.032 0.0363 817.9 955.5 846.9 670.6 0.2356-0 0000 
0.015 0.037 0.0423 826.9 964.8 849.2 669.5 0.1759 0.0000 
0.019 0.049 0.0547 844.6 990.6 958.6 669.4 0.1008 0.0000 
0.019 0.049 " 0553 845.0 993.4 859.2 668.7 0.10040.0000 
0.0190.0490.0547 841.1 992.7 859.0 669.0 0.12550.0000 

0.0240.0600.0680 861.41019.3 868.4 669.5 0.0451 .0000 
0.027 0,069 0.0774 888.8 1047... 878.3 668.3 -0.0642 0 nOOO 
0.031 0.079 0.0687 095.0 1063.4 882.0 669.0 -0.0741 0.0000 
0.0360.0920.1034 909.91081.7 887.9 669.7-0.12020.0000 

0.036 0.092 0.1037 906.3 1075.5 886.2 668.7 -0.1173 0.0000 
0.036 0.092 0.1037 860.9 1019.4 056.4 649.8 -0.0279 0 0000 
00390.1000.1128 900.81066.7 878.6 652.8-0.1258-0.0000 
0.0450.1140.1289 912.01081.9 878,6 652.3-0.1789-00011 
0.0480.1230.1388 946.81119.2 889.7 653.4-0.2839-00033 
0.0550.1400.1575 900.61161.3 904.3 655.1-0.3485-0.0037 
0.0580.1480.1671 1021.41205.1 916.0 656.0-0.4459-0.0037 

0.064 0.164 0.1847 1065.2 1256.6 9X.5 656.2 -0.5206-0.0055 
0.073 0.186 0.2102 1142.5 1346.5 955.2 654.6 -0.6293-0.0099 
0.0740.1870.21101144.31351.7 956.3 o54. 6 -0.6236-0.0097 

0.074 0.188 0.2119 1143.9 1352.2 956.4 653.4 -0 6206-0 0096 
0.064 0.213 0.2405 1198.0 1415.3 971.2 652.8-06059-00154- 
0.093 0.236 0.2668 1238.6 1472.9 993 0 654 1 -0 6881-0 0156- 

0.103 0.261 0,2945 1250.1 1499.8 1001.5 653.4 -0.6935-0 0163- 

0.112 0.205 0.3217 1269.8 1513.6 1010.2 652.5 -0 6948-0 0164- 

0.122 0.310 0.3497 1272.8 1515.7 1019.0 651.6 -0.6861-0 0154- 


PSI OPSI PCC ML V/YE U/UE U1/U1E W/UE UI/UIE RHO/ 
1.6 11.3 905 0.694 0.637: 0.6463 0.6249 0.0179 0.1249 0.9590 

1.4 11.1 913 0.703 0.6449 0.654' 0.6328 0.0162 0.1246 0.8610 

1.2 10.9 915 0.705 0.6465 0.6558 0.6349 0.0134 0.1221 0.8614 

0.8 10.5 919 0.708 0.6490 0.6584 0.6380 0.0096 0.1188 0.9621 

-0.4 9.3 950 0.740 0.6752 0.6850 0.6663-0.0052 0.1089 0.8693 

-0.1 9.6 956 0.745 0.678'’ 0.6888 0.6694-0.0012 0.1134 0.8703 

-0.6 9.1 965 0.756 0.68:. sj.o987 0.6800-0. 0075 0. 1089 0.8731 

-1.4 8.3 991 0.784 0.7111 0.7212 0.7037-0.0179 0.1026 0.8798 

-1.4 8.3 993 0.788 0.7143 0.7245 0.7069-0.0181 0.1030 0.8808 

-1.1 8.6 993 C. 737 0.7133 0.7235 0.7053-0.0140 0.1068 0.8805 

-2.1 7.6 1019 0.813 0.7340 0.7442 0.7276-0.0273 0.0973 0.8870 

-3.3 6.4 1047 0.841 0.7565 0.7662 0.7517-0.0440 0.0848 0.8943 

-3.4 6.3 1063 0.855 0.7674 0.7772 0.7627-0.0461 0.0846 0.8980 

-3.9 5.8 1082 0.870 0.7792 0.7887 0.7751-0.0536 0.0792 0 9021 

-3.9 5.9 1076 0.866 0.7762 0.7857 0.7721-0.0529 0.0793 0.9010 

-2.9 6.8 1019 0.842 0.7577 0.7677 0.7523-0.0388 0.0900 0.8947 

-3.9 5.8 1067 0.881 0.7879 0.7975 0.7839-0.0550 0.0792 0.9051 

-4.6 5.2 1082 0.895 0.7988 0.8079 0.7956-0.0644 0.0718 0 9091 

-5.8 4.0 1120 0.925 0.8216 0.8294 0.P197-0.0837 0.0566 0.9176 

-6.5 3.2 1162 0.956 0.8447 0.8514 0.8434-0.0972 0.0473 0.9266 

-7.6 2.1 1206 0.987 0.9678 0.8726 0.8672-0.1170 0.0315 0.93bl 

-8.5 1.2 1258 1.023 0.8940 0.8970 0.8938-0.1343 0.0188 0.9474 

-9.8 -0.1 1349 1.084 0.937b 0.9373 0.9376-0.1620-0.0015 0 9677 

-9.7 -0.0 1365 1.087 0.9398 0.9397 0.9398-0.1613-0.0004 0 9687 

-9.7 0.0 1355 1.(»9 0.9411 0.9412 0.9411-0.1609 0.0002 0 969/ 

10.5 -0.8 1420 1.128 0.9682 0.9659 0.9682-0. 1788-0. 01 X 0 98X 

10.5 -0.8 1478 1.160 0,9895 0.9871 0.9894-0.1831-0.0137 0 9943 

10.6 -0.9 1506 1.176 1.0002 0.9976 1.0001-0.1863-0.0150 1 0001 

10. t> -0.9 1520 1.185 1.0061 1.0033 1.0059-0.1876-0 0153 1 0034 

10.5 -0.8 1521 1.187 1.0074 1.0050 1 .X73-0. 1860-0.01 35 1 0041 


TST-356 PH-1 TN-«> 22i.5 


ID-PRESS0UT4 


24 JLN 83»23.04 CONT. PAGE 64 


0. 

139 

0. 

354 

0. 

139 

0, 

.354 

0. 

139 

0, 

35* 

0. 

159 

0, 

.403 

0. 

178 

0, 

.453 

0. 

197 

0, 

.501 

0. 

216 

0 

.550 

0. 

235 

0, 

.598 

0. 

253 

0 

.644 

0, 

272 

0 

.691 

0, 

292 

0 

.741 

0 

310 

0, 

.789 

0, 

330 

0 

.838 

0. 

349 

0 

.886 

0, 

349 

0 

.886 


0.3998 1277.3 
0.3993 1278.5 
0.3990 1278.2 
0.4545 1276.8 
0.5111 1275.5 
0.5649 1274.3 
0.6204 1273.2 
0.6747 1270.9 
0.7262 1268.1 
0.7795 1263.7 
0.8261 1261.6 
0.8899 1258.7 
0.9456 1257.5 
0.9994 1257.3 
1 .0000 1256.8 


1515.9 1030.4 

1517.0 1032.0 

1517.1 1029.9 
1516.3 1033.2 

1516.3 1035.7 

1515.7 1036. .i 

1515.0 1037.3 

1512.7 1036.2 

1511 .5 1037.5 

1509.7 1034.7 

1508.1 1034.3 

1506.9 1032.5 

1505.3 1032.7 

1005.1 1033.4 

1504.6 1033.2 


660.6 -0.6819-0. 0U9-10. 4 -0.7 

663.1 -0.6816-0.0148-10.4 -0.7 

661.2 -0.6838-0.0151-10.5 -0.7 
660.1 -0.6741-0.0139-10.3 -0.6 

658.7 -0.6650-C.0128-10.2 -0.5 

658.9 -0.6604-0.0122-10.2 -0.5 

659.9 -0.6558-O.C: 17-10.1 -0.4 

661.3 -0.6498-0.0109-10.1 -0.3 

663.5 -0.6429-0. 01:5-10.0 -0.3 

660.1 -0.6352-0. 0102 -9.9 -0.2 

659.2 -0.6309-0.0100 -9.8 -0.1 

655.9 -0.6262-0.0098 -9.8 -0.1 

654.8 -0.6241-0.0097 -9.7 -0.0 

653.4 -0.6224-0.0097 -9.7 -0.0 

654.6 -0.6217-0.0096 -9.7 0.0 


1521 1.175 0.9997 0.9975 

1522 1.172 0.9900 0.9958 

1523 1.175 0.9997 0.9974 
1521 1.176 1 .0002 0.9982 
1521 1 .177 1 .0012 0.9996 
1520 1 .177 1 .0008 0.9994 
1519 1.175 0.9996 0.9983 
1517 1.172 0.9974 0.9964 
1515 1.168 0.9951 0.9944 
1513 1 .171 0.9973 0.9968 
1512 1.172 0.9974 0.9971 
1510 1.175 0.9996 0.9997 
1509 1.176 1 .0001 1 .0000 
1509 1 177 1 .0013 1 .0012 
1508 1 .175 1 .0000 1 .0000 


0.9996-0.1837-0.0125 0.9998 
0.9979-0.1833-0.0125 0.9989 
0.9997-0.1841-0.0129 0.9999 

1.0001- 0.1822-0.0109 1.0001 

1.0012- 0.1805-0.0090 1.0007 
1.0008-0.1794-0.0081 1.0004 
0.9995-0.1782-0.0071 0.9998 
0.9974-0.1766-0.0058 0.9986 
0 9951-0. 1748-0.0044 0,9973 
0.9973-0.1736-0.0028 0.9905 
0.9974-0.1727-0.0019 0.9906 
0.9998-0.1721-0.0009 0.9999 

1.0001- 0.1718-0.0005 1.0001 

1 .0013- 0.1716-0.0001 1.0007 
1.0000-0.1712 0.0000 1.0000 



TST-356 PH-1 TN-fc6 225-1 ID-PRESSOUTi 24 JUJU 83*23-04 PAGE 65 

RUN-SEQ 

225-1 


MACH W4/L RN PT P TTR TF- Q ALPHA 

0.949 2.971 6.76 1431 801 543.0 460.8 505.2 5.00 

CCM' W N YE ME TE VE UE lie PSIE DELU TVCTA T>CT1 DSTAfi OSTI H Hi RTH RThI 
19 104 45 0.347 1.570 364 1468 1 420 1.'68-14.7 0.0630 0.0069 0.0064 0.0189 0.0182 2.7 2.8 1.725E*02 1 .593E*02 


T YCH 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

0.007 0.017 

0.0197 

614.8 

642.3 

458.7 

0.009 0.023 

0.02b0 

628.9 

659.3 

461.3 

0.009 0.023 

0.0260 

6X.7 

663.2 

462.2 

0.009 0.023 

0.0257 

631 .9 

666.7 

463.8 

0.011 0.027 

0.0311 

651 .9 

690.0 

468.1 

0.013 0.032 

0.0365 

676.2 

722.4 

476.4 

0.015 0.037 

0.0425 

606.5 

735.5 

478.5 

0.019 0.048 

0.0547 

7X.4 

787.2 

490.4 

0.019 0.040 

0.0547 

731.3 

794.4 

491 .4 

0.019 0.048 

0.0547 

731.8 

796.6 

492.3 

0.023 0.058 

0.0652 

766.6 

837.1 

502.6 

0.027 0.068 

0.0775 

804.1 

881 .9 

514.5 

0.031 0.078 

0.0833 

834.5 

920.3 

525.1 

0.036 0.090 

0.1025 

056.6 

949.2 

532.7 

0.036 0.090 

0.1025 

858.0 

953.2 

534.2 

0.035 0.090 

0.1017 

858.5 

953.9 

535.3 

0.039 0.098 

0.1113 

898.3 

996.9 

548.2 

0.045 0.114 

0.1295 

941 .9 

1051 . 

567.7 

0.049 0.125 

0.1412 

977.7 

109?. o 

504,0 

0.055 0.139 

0.1580 

1010.0 

1137.5 

601 .2 

0.058 0.148 

0.1674 

1042.4 

1180.8 

610.4 

0.064 0.162 

0.1836 

1065.9 

1218.3 

632.3 

0.073 0.185 

0.2103 

1087.6 

1264.5 

641 .1 

0.073 0.186 

0.2106 

1088.1 

1267.3 

642.2 

0.073 0.18b 

0.2106 

1087.6 

1267.2 

642 2 

0.083 0.211 

0.2391 

1089.5 

1277.1 

639.3 

0.092 0.234 

0.2652 

1089.0 

1200.1 

639.3 

0.102 0.2b0 

0.2945 

1088.1 

1279.8 

639.3 

0.111 0.282 

0.3193 

1087.3 

1280.1 

6'j8.5 

0.120 0.305 

0.3457 

1088.3 

1279.8 

fr39.3 


PU Y4 T6 PSI DPSI PCC 

341 .9 -1 .4791-0.1348-19.1 -4.4 657 

361.4 -1 .4680-0.1321-19.0 -4.3 674 

36 .0 -1.4437-0.1260-18.7 -4.1 678 

36' .0 -1 .4153-0.1189-18.5 -3.8 681 
36^.0 -1.4140-0.1186-18.4 -3.3 705 
361.0-1.3681-0.1078-18.0-3.3 738 
36(’. 7 -1 .3589-0.1061-17.9 -3.2 752 
36(1.2 -1.3576-0.1058-17.9 -3.2 806 

360.2 -1.3105-0.0970-17.4 -2.7 812 

36). 2 -1.2974-0.0945-17.2 -2.6 814 
363.2-1.3034-0.0957-17.3-2.6 856 
3tl .0 .3011-0.0952-17.3 -2.6 903 

3».1 .4 -1 .2864-0.0925-17.1 -2.4 943 

3j1.9 -1 .2720-0.0898-17.0 -2.3 9-»2 

361.9 -1.2591-0.0873-16.8 -2.2 976 

'63.3 -'..2572-0.0870-16.8 -2.1 976 

363.7 -1.2797-0.0912-17.0 -2.4 1022 

363.7 -1.2596-0.0874-16.8 -2.2 1070 

363.7 1.2590-0.0873-16.8 -2.2 1121 

364.0 -1.2315-0.0822-16.5 -1.9 1165 

364.0 -1.2103-0.0782-16.3 -1.6 1208 

363.7 -1.1746-0.0718-16.0 -1.3 1245 

363.3 -1.1158-0.0627-15.3 -0.6 1290 

362.8 -1 .1089-0 0616-15.2 -0.5 1292 

362.5 -1.1073-0.0614-15.2 -0.5 1292 

361.6 -1.0909-0.0589-15.0 -0.3 1X1 

361.0 -1.0811-0.0574-14.9 -0.2 1304 

361.0 -1.0788-0.0570-14.9 -0.2 1X3 

361.0 -1.0756-0,0565-14.9 -0.2 1304 

361.0 -1.0794-0.0571-14.9 -0.2 1304 


ML V/VE U/lJE U1A11E WAJE W1/U1E 

0. 975 0.6957 0.6796 0.6936-0.2353-0.0536 

1.000 0.71C3 0.6943 0.7083-0.2389-0.0533 
1.005 0.7134 0.6984 0.7116-0.2369-0.0505 

1.009 0.7156 0.7017 0. 7140-0.2341 -0.0471 
1.039 0.7331 0.7189 0.7315-0.2397-0.0480 
1.076 0.7546 0.7420 0.7534-0.2407-0.0433 
1.093 0.7642 0.7519 0 . 76X-0 . 2425-0 . 0426 
1.151 0.7966 0.7838 0 . 7954-0 . 2526-0 . 0442 
1.158 0.8001 0.7894 C. 7992-0. 2469-0. 0375 
1.160 0.0012 0.7910 0.8004-0.2454-0.0357 
1.202 0.8237 O.01X 0.8229-0.2532-0.0376 
1.244 0.8458 0.8350 0.8450-0.2596-0.0382 
1 279 0.8638 0 8534 0 . 86X-0 . 2628-0 . 0368 

1. X3 0.8763 0.0665 0.8756-0.2644-0.0350 
1.X7 0.8779 0.8606 0.8773-0. 2628-0. 03X 
1.304 0.8765 0.8673 0.8759-0.2621-0.0326 
1.342 0.8953 0.8849 0.8946-0.2714-0.0370 
1.388 0.9176 0.9079 0.9169-0.2748-0.0346 
1.422 0.9337 0.9239 0.9331 -0.2795-C. 0351 
1.455 0.9490 0.9404 0.9405-0.2794-0.0309 
1.488 0.9639 0.9562 0.9635-0.2801 -0.0277 
1.515 0.9763 0.9703 0.9760-0.2773-0.0216 
1.549 0.9908 0.9879 0.9907-0.2703-0.0107 

1.552 0.9921 0.9096 C. 992 1-0.2693-0.0094 

1.553 0.9924 0.99 X 0.9924-0.2691-0.0091 
1.562 0 9964 0.9948 0.9963-0 2671-0 0060 
1.565 0.9977 0.9966 0.9977-0.2655-0 0042 

1.564 0.9976 0.9966 0. 9976-0. 2650-C. 0037 

1.565 0.9976 0.9968 0.9976-0.2645-0 X31 
1.564 0.9976 0.9966 0 .9^476-0.2652-0.0038 


PHO/ 

0.7972 

0.0037 

0.9051 

0.8061 

0.8143 

0.8249 

0.8296 

0.8474 

0.8493 

0.8499 

0.8632 

0.8770 


0.8973 

0.8984 

0.8975 

0.9109 

0.9277 

0.9406 

0.9533 

0.9662 

0.9774 

0.9910 

0.9923 

0.9926 

0.9964 

0.9978 

0.9976 

0.9977 

0.9976 


rST-356 PH-1 TN-66 225*1 


IC-PflESS(XJT4 
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0 138 0.351 0.3978 1089.2 1278.9 639.8 

j 1^ 0.350 0.3972 1088.7 1280.1 640.4 

0 -3 0.350 0.3972 1088.7 1279.6 640.4 

0.157 0.399 0.4521 1086.3 1280.6 641.3 

0.17i> 0.448 0.5079 1090.1 1282.0 643.0 

0.195 0.496 0.5622 1090.5 1283.2 643 9 

•\2o 0.545 O. 0 I 8 O 1090.5 1285.9 645.7 

t.233 0.592 0.6717 1090.8 1284.6 646.9 

0 252 0.640 0.7255 1090.8 1284.8 647.6 

0 *.70 0.686 0.7781 1090.8 1286.7 649.4 

0.290 0.737 0.8353 1092.1 1289.4 649.8 

0 309 0.785 0.8902 1092.1 1288.8 651.2 

03280.8330.9451 1092.1 1289.4 653.1 

0.347 0.981 0.9994 1093.6 1291.1 654.6 

0.347 0.882 1.0000 1093.6 1289.0 653.5 


361 9 -1 .0846-0. 057<)-1 5.0 -0.3 1303 1.562 
362.1 -1.0789-0.0570-14.9 -0.2 1304 1.562 

361.9 -1.0803-0.0572-14.9 -0.2 1X3 1.562 

361.9 -1.0752-0.0565-14.9 -0.2 1304 1.563 
361 9 -1.0762-0.0566-14.9 -0.2 1306 1.564 
361.4 -1.0733-0.0562-14.8 -0.2 1X7 1.566 
361 6 -1 .0f^-0.0548-1*..7 -0.1 1309 1.567 
361 4 -1 .0676-0.055? -14.8 -0.1 1308 1.566 
361 4 -t .0664-0.0551 14,8 -0.1 1308 1.567 

361.9 -1.0595-0.0540-14.7 C.O 1309 1.566 
J61.4 -1.0569-0.0536-14.7 0.0 «?12 1.569 

361.4 -1.0567-0.0536-14.6 0.0 1 3l ’ 1.569 

361 4 -1.0531-0.0531-14.6 01 1311 : 569 

361.0-1.0529-0.053^-14.6 0.1 13131.57! 

361 0 -1 0594-0.0540-14.7 0.0 1311 1.570 


0.9964 0.9951 0.9964-0.2659-0.0048 0.9965 
0 9965 0.9955 0.9965-0.2648-0.0037 0.9966 
0 9965 0.9955 0.9965-0.2651-0.0040 0.9966 
0.9968 0.9960 0.9968-0. 2642- O.OOX 0.9968 
0.9972 0.9964 0.9972-0.2645-0.0032 0.9973 
0 9981 0.9974 0.9981-0.2642-0.0027 0.9962 
0 9906 0-9983 0.9906-0.2626-0.0010 0.9906 
0.9904 0.9900 0.9904-0.2631-0.0016 0.9986 
0.9985 0.9981 0.9905-0.2629-0.0013 0.9905 
0 9963 0.9963 0.9963-0.2616-0.0000 0.9904 
0 9997 0.9996 0 .9997-0.2614 0.0005 0.9997 
0.9995 0.9997 0 .9995-0.261 3 0.0005 0.9995 
0 9996 0.9999 0.9996-0.2607 0.0012 0.9996 
1.0005 1.0009 1.0005-0.2609 0.0013 1.0005 
1.0000 1.0000 1 . 0000 - 0.2620 0.0000 1.0000 
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RUN.SEQ 

225*3 


MACH RN/L 

RN 

PT 

P TTR TR 

0.951 2.949 

6.71 1437 

X3 549, 

.1 465. 

cor^ W N 

YE 

ME 

TE VE 

UE 

19 104 45 0.350 

1 .571 

368 1476 1427 

Y YC« 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

0.009 0.022 

0.0252 

626.1 

659.8 

461 .7 

0.011 0.028 

0.0312 

648.0 

685.4 

466.7 

C.on 0.028 

0.0315 

649.5 

689.8 

467.6 

o.on 0.028 

0.0312 

650.4 

693.3 

468.8 

0.013 0.032 

0.0365 

669,1 

716.8 

475.2 

0.014 0.036 

0.0411 

691 .4 

744.5 

481 .2 

0.017 0.043 

0.0481 

711.5 

769.7 

487.1 

0.020 0.052 

0.05X 

735.3 

797.6 

493.3 

0.021 0.053 

0.0594 

735.5 

802.3 

495.1 

0.021 0.053 

O.Ot*:'' 

736.1 

800.8 

494.9 

0.025 0.062 

0.070: 

774.4 

846.4 

505.0 

0.029 0.074 

0.0834 

815.7 

095.1 

517.2 

0.033 0.083 

0.09X 

850.3 

940.7 

5X.5 

d 

o 

o 

0.11X 

872.3 

969.8 

539.2 

O.OX 0.090 

0.11X 

873 8 

972.3 

540.8 

O.OX 0.097 

0.1091 

873.8 

973.2 

541 .0 

0.041 0.105 

0.1185 

914.1 

1020.2 

555.3 

0.047 0.121 

0.1357 

955.1 

1069.9 

573.3 

0.05C 0.127 

0.1427 

988.7 

1113.0 

590.8 

0.056 0.143 

0.1605 

1028.2 

1163.5 

61 1 .4 

0.059 0.151 

0.1696 

1061.1 

1208.9 

628.8 

0.066 0.167 

0.1879 

1084.0 

1247.8 

641 .2 

0.076 0.192 

0.2162 

1093.6 

1275.5 

641 .6 

0.076 0.192 

0.2162 

1093.7 

1277.4 

642.5 

0.076 0.192 

0.2165 

1094.1 

1278.0 

642.8 

0.084 0.215 

0.2416 

1095.2 

1281 .5 

640.7 

0.094 0.240 

0.2699 

1094.3 

1284.3 

640.5 

0.104 0.263 

0.2967 

1094.1 

1296.4 

640.7 

0.113 0.288 

0.32X 

1092 9 

1295.2 

640.7 

0.122 0.311 

0.3504 

1093.6 

1206.0 

641 .2 


Q ALPHA 
0 506.3 5.00 

UtE PSIE E3ELU T»€TA T>€T1 DSTAR 
1476-14.7 0.0756 0.0061 0.0057 0.0183 


PW Y4 Y6 PSI DPSI PCC 

361.3 -1.4182-0.1196-18.5 -3.8 674 

361 1 -1.4156-0.1190-18.5 -3.7 701 

360.6 -1.3870-0.1118-18.2 -3.4 704 

360.6 -1.3589-0. 1061-17. 9 -3.2 707 

360.8 -1.3413-0.1020-17.7 -3.0 732 

361.1-1.3287-0.1004-17.6-2.8 760 

361.3 -1.3169-0.0962-17.4 -2.7 786 

361 .8 -1 .3206-0.0969-17.5 -2.8 816 

362.0 -1.2055-0.0923-17.1 -2.4 820 

362.4 -1.3015-0.0953-17.3 -2.6 810 

362.0 -1 .3033-0.0957-17.3 -2.6 866 

362.4 -1.3052-0.0960-17.3 -2.6 917 

362.5 -1.2774-0.0908-17.0 -2.3 963 

362.4 -1.2617-0.0678-16.9 -2.1 993 

362 9 -1 .2564-0.0969-16.8 -2.1 995 

362.8 -1 .2524-0.0061-16.0 -2.0 996 

362.6 -1 2570-0.0069-16.8 -2.1 1045 

362.3 -1.2488-0.0054-10.7 -2.0 1096 

362.1 -1 .2305-0.0820-16.5 -1.8 1140 

361.7 -1.2127-0.0786-16.4 -1.6 1191 

361.7 -1.1876-0.0739-16.1 -1.4 1236 
361 7 -1.1496-0.0679-15.7 -1.0 1274 

361.7 -1.1000-0.0615-15.2 -0.5 1X1 

361.7 -1 .’025-0.0607-15.2 -0.4 1302 

361.4 -1.1020-0.0606-15.1 -0.4 1X3 

361.6 -1.0989-0.0601-15.1 -0.4 1306 

361.7 -1.0885-0.0505-15.0 -0.3 1309 

361.7 -1.0822-0.0575-14.9 -0.2 1310 

361.7 -1.0808-0.0573-14.9 -0.2 1309 
361 7 -1.0805-0.0573-14.9 -0.2 1310 


DSTI H hi RTVt RTH1 
0.0177 3.0 3.1 1.502E*02 1 403E*02 


ML V/VE U/l€ Ul/UIE W/ue ylAilE 

0 999 0.7097 0.6959 0.7082-0.2326-0.0466 
1.033 0.7295 0.7155 0.7279-0.2X7-0.0475 
1.039 0.7329 0.7200 0.7315-0.2362-0.0441 
1.042 0.7349 0.7232 0. 7 3X-0. 2332-0. 0405 
1.070 0.7507 0.7395 0.7497-0.2359-0.0309 

1 101 0.7607 0.7570 0.7678-0.2398-0.0X1 
1.129 0.7840 0.7733 0.7831-0.2429-0.0372 

1.158 0.7998 0.7888 0.7989-0.2483-0.0385 
1.161 0.8017 0.7922 0. XI 0-0. 24 39-0. 0335 

1.159 0.8006 0.7904 0.7996-0.2458-0.0358 
1.207 0.8262 0.8156 0.8253-0.2539-0.0372 
1.253 0.0506 0.8396 0.8498-0.2618-0.0386 
1.294 0.8716 0-0617 0.8709-0.2639-0.0351 

1.320 0.8846 0.8753 0.8840-0.2653-0.033’ 

1.321 0.8850 0.8759 0.8844-0.2646-0.0323 

1.322 0.8854 0.8765 0.8848-0.2641-0.0317 
1.364 0.9057 0.8964 0.9051-0.2709-0.0331 
1.406 0.9259 0.9168 0.9254-0.2755-0.0325 
1.440 0.9421 0.93X 0.9416-0.2773-0.0299 
1.400 0.9603 0.9527 0.9599-0.2795-0.0274 
1.514 0.9753 0.9609 0.975C-0. 2795-0.0234 
1.542 0.9875 0.98X 0.9873-0.2758-0.0165 

1.561 0.9957 C.9934 0.9956-0.2702-0.0067 

1.562 0.9962 0.9942 0.9962-0.2693-0.0076 

1.563 0.9967 0.9947 0.9967-0. 2693-0. X75 
1 565 0.9976 0.9958 0. 99 76-0. 2690-0. X 70 

1.566 0.9981 0.9968 0.9981-0.2671-0.0049 
1.568 0.9987 0.9977 0 9987-0. 2660-0. X37 

1.567 0.9983 0.9973 0.9983-0. 2657-0. X35 
1 567 0.9985 0.9976 0.9985-0 .2657-0. X34 


f*«/ 
0.X33 
0.8124 
0.8U1 
0.8150 
0.8228 
0.8321 
0.8402 
0.8490 
0.8501 
0 8495 
0 8646 
0.880C 
0.8940 
0.9031 
0.9033 
0.9037 
0.91% 
0.9342 
C.9474 
C.96X 
0.9765 
0.9870 
0.9953 
0.99o3 
0.9 'j68 
O.W? 
0 9982 
C.9907 
J.9903 
0.9906 
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TST-356 PH-1 TN-66 225 >3 ID-Pf€SS(XjT4 


O.U1 0.358 0.4026 1095.1 1288.4 644.3 
0.141 0.358 0.4032 1094.8 1287.6 644.1 
0.141 0.358 0.4035 1094.8 1288.4 644.1 
0 161 0.408 0.4599 1094.6 1288.6 645.1 
0.1790.4550.51221095.51289.7 646.9 

0.198 0.504 0.5673 1095.5 1289.5 646.4 
0 218 0.554 0.6235 10%. 2 1292.1 649.4 

0 236 0.599 0.6749 10%. 7 1292.1 650.1 

0 255 0.648 0.7291 10%. 7 1292.5 651.4 

0.274 0.695 0.7822 10%. 7 1293.2 652.2 
0 293 0 744 0.8376 10%. 9 1291.6 653.0 

0 312 0.792 0.8915 10%. 9 1293.2 654.6 

0 331 0 841 0.9469 1098.1 12%. 7 656.3 

0 350 0.888 1.0000 1097.2 1294.2 655.8 

0 350 0.888 1.0000 1098.1 1293.2 655.3 


361 5 -1.0767-0.0567-14.9 -0.2 1312 1.570 
361 5 -1.0778-0.0569-14.9 -0.2 1311 1.569 
361 5 -1.0756-0.0565-14.9 -0.1 1312 1.570 
361.5 -1.0733-0.0562-14.8 -0.1 1312 1.570 
361 5 -1 0719-0.0559-14.8 -0.1 1313 1.570 
361 5 -1 .0729-0.0561-14.8 -0.1 1313 1.570 
361.3 -1.0654-0.0550-14.7 -0.0 13^5 1.572 
361 5 -1.0666-0.0551-14.8 -0.0 1315 1.572 
361 5 -1 0643-0.054S-14.7 -0.0 1315 1.572 
361 5 -1.0615-0.0544-14.7 0.0 Ulo 1.572 
361 5 -1.0654-0.0549-14.7 -0.0 1314 1.571 
361 6 -1 .05%-0.0541-14.7 0.0 1316 1 572 

361 6 -1.0532-0.0531-14.6 0.1 1319 1.574 
361 5 -1.0568-0.0536-14.7 0.1 1317 1.573 

362.0 -1.0627-0.0545-14.7 0.0 1316 1.571 


0 9995 0.9988 0.9995-0.2652-0.0027 0.9995 
0 9992 0.9905 0.9992-0.2654-0.0029 0.9992 
0.9995 0.9988 0.9995-0.2650-0.0025 0.9995 
0.9995 0.9909 0.9995-0.2645-0.0020 0.9995 
0.9997 0.9993 0.9997-0.2643-0.0018 0.9998 

0 9997 0.9992 0. ‘♦'>97 -0.2645-0.0020 0.9997 
1.0006 1.0004 ! OOCo-C. 2633-0. 0005 1.0006 

1.0004 1.0002 1 .0004-O. >635-0.0007 1.0004 

1.0004 1.0004 1 .0004-0.263’ -0.0003 1.0004 

1 0006 1.0007 1 .0006-0.2626 u.0002 1.0006 
1.0002 1.0000 1 ,0002-0. 2632-0. OCC' 1 .0002 

1.0004 1.0005 1 .0004-0.2621 0.0006 1.0003 
1.0013 1.0018 1 .0013-0.2612 0.0018 1.0013 
1.0008 1.0011 1.0008-0.2617 0.0011 1.0008 
1 0000 1.0000 1.0000-0.2627 0,0000 1.0000 



TST-356 PH-1 TX-t* 225.5 


ID-PfiE5S0UT4 
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RUN.SEQ 

225.5 


MACH W4/L RN PT P TTR T8 Q ALPHA 
0.9502.950 6.71143b 803548.6464.7507.8 5.00 

COrtf’ UN YE f€ TE VE UE U1E PSIE OELU T>CTA T>CT1 OSTAR 0ST1 H HI RTH RTH1 
19 104 45 0.348 1.570 367 1475 1427 14:^-14.7 O.OR28 0.0069 0.0064 0.0200 0.0193 2.9 3.0 1 .699E*02 1 .56?E*02 


Y YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

0.009 0.023 

0.0265 

621.1 

644.3 

461.2 

O.On 0.027 

0.0311 

645.0 

673.2 

467.4 

o.on 0.028 

0.0313 

649.4 

600.2 

468.8 

O.On 0.028 

0.0313 

644.4 

679.8 

467.9 

0.012 0.031 

0.0356 

664.4 

704.3 

473.6 

0.014 0.036 

0.0407 

662.0 

729.7 

478.9 

0.017 0.043 

0.0484 

700.6 

754.0 

482.8 

0.021 0.053 

0.0597 

732.2 

791 .3 

491 .2 

0.021 0.053 

0.0603 

733.9 

794.8 

490.1 

0.021 0.053 

0.0603 

735.0 

794.8 

489.6 

0.025 0.063 

0.0717 

771 .0 

836.0 

499.0 

0.029 0.073 

0.0030 

803.3 

882.5 

512.3 

0.032 0.000 

0.0910 

821.1 

905.1 

510.3 

0.036 0.090 

0.1023 

854.2 

945.9 

5X.3 

0.036 0.092 

0.1038 

856.3 

953.2 

533.2 

0.036 0.091 

0.1032 

857.5 

955.5 

535.2 

0.041 0.105 

0.1188 

894.8 

999.3 

547.8 

0.045 0.113 

0.1285 

938.0 

1051 .5 

566.9 

0.050 0.128 

0.1444 

979.9 

1101 .4 

506.8 

0.054 0.138 

0.1560 

1015.7 

1146.5 

604.5 

0.060 0.152 

0.1719 

1048.7 

1191 .0 

622.3 

0.063 0.161 

0.1824 

1076.6 

1231 .6 

635.6 

0.074 0.187 

0.2117 

1093.0 

1268.2 

641 .6 

0.074 0.187 

0.2117 

1093.4 

1270.0 

642.7 

0.074 0.187 

0.2117 

1092.5 

1270.1 

642.3 

0.083 0.210 

0.2381 

10=5.7 

1279.6 

641 .4 

0.092 0.233 

0.2639 

109".7 

1283.0 

640.5 

0.102 0.258 

0.2926 

1094.1 

1284.0 

640.0 

0.111 0.282 

0.31% 

1094.1 

1284.0 

640.4 

0.121 0.307 

0.3480 

1094.3 

1287.3 

642.7 


PW Y4 Y6 PSI DPSI PCC 

365.7 -1.5507-0.1528-19.8 -5.1 660 

365.9 -1.5176-0.1445-19.5 -4.8 690 

365.9 -1.4912-0.1379-19.2 -4.5 697 

365.9 -1.4274-0.1219-18.6 -3.9 695 

366.1 -1 .4096-0.1175-1R.4 -3.7 720 

365.9-1.3610-0.1065-17.9-3.2 746 

365.0 -1.3412-0.1028-17.7 -3.0 771 

364.0 -1.3415-0.1028-17.7 -3.0 810 

363.3 -1.3338-0.1014-17.6 -2.9 813 

362.4 -1.3445-0.1034-17.7 -3.0 814 

361.5 -1.3536-0.1051-17.8 -3.1 857 

361.1 -1.295.-0.0941-17.2 -2.5 904 

361.1 -1.2867-0.0925-17.1 -2.4 927 

361.1 -1.2767-0.0907-17.0-2.3 969 

361.0 -1.2499-0.0856-16.7 -2.0 975 

362.0 -1.2437-0.0845-16.7 -2.0 97? 

361.8 -1.2480-0.0853-16.7 -2.0 1023 

361.8 -1.2409-0.0839-16.6 -1.9 1077 

361.8 -1 .2356-0.0829-16.6 -1.9 1128 

362.4 -1 .2224-0.0805-16.5 -1.8 1174 

362.0 -1.1996-0.0762-16.2 -1.5 1218 

362.4 -1.1745-0.0717-15.9 -1.2 1259 

362.5 -1.1260-0.0643-15.4 -0.7 1294 

363.1 -1.1213-0.0636-15.4 -0.7 1296 

363.1 -1.1178-0.0630-15.3 -0.6 1296 

363.1 -1.1051-0.0611-15.2 -0.5 1305 

363.1 -1.0948-0.0595-15.1 -0.4 1309 

363.1 -1.0891-0.0586-15.0 -0.3 1308 

362.9 -1.0887-0.0685-15.0 -0.3 1308 

362.9 -1.0782-0.0569-14.9 -0.2 1311 


ML V/VE UA£ U1AJ1E UAJE U1AJ1E 

0. 971 0.6930 0.6740 0 .6902-0. 24»-0. 06 19 

1.009 0.7156 0.6974 0.7131-0.2468-0.0597 
1.017 0.7205 0.7033 0.7182-0.2452-0.0568 
1.015 0.7191 0.7047 0.7174-0.2368-0.0486 
1.044 0.7364 0.7224 0.7348-0.2402-0.0474 
1.073 0.7530 0.7409 0.7519-0.2392-0.0420 
1.104 0.7702 0.7586 0.7691-0.2419-0.0401 
1.147 0.7940 0.7821 0.79X -0.2495-0. 04 14 
1.152 0.7969 0 7853 0.7959-0.2493-0.0405 
1.154 0.7982 0.7861 0.7971-0.2512-0.0421 
1.199 0.C224 0.8095 0.8212-0.2602-O.OA47 
1.244 0.8460 0.8355 0.8452-0.2588-0.0370 
1.265 0.8570 0.8467 0.0562-0.2608-0.0362 
1.303 0.8759 0.8C39 0.8752-0.2650-0.0354 
1.309 0.8789 0.8702 0.8784-0.261 7-0.0312 
1.308 0.8706 0.8701 0.8781-0.2606-0.0302 
1.347 0.8900 0.8892 0.8975-0.2671-0.0316 
1.391 0.9193 0.9106 0.9188-0.2723-0.0312 
1.432 0.9384 0.9298 0.9379-0.2770-0.0309 
1 .466 0.9540 0.9459 0.9536-0.2794-0.0292 
1.500 0.9695 0.9624 0.9691-0.2799-0.0256 
1.529 0.9822 0.9763 0.9819-0.2790-0.0214 
1.554 0.9930 0.9897 0.9930-0.2729-0.0124 
1 .554 0.9929 0.9898 0.9928-0.2720-0 .01 15 

1. KU 0.9929 0.9900 0.9929-0.2713-0.0108 
1.560 0.9957 0.9935 0.9957-0.2696-0.0084 

1.563 0.9969 0.9952 0.9969-0.2600-0.0064 

1.563 0.9968 0.9954 0.9968-0. 2669-0. X03 

1.563 0.9970 0.9956 0.9970-0.2668-0 0052 
1.565 0.9979 0.9970 0.9979-0.2650-0 0032 


RHO/ 

0.7960 

0.0061 

0.8083 

0.8077 

0.fl59 

0.3241 

0.6329 

0.8459 

0.8475 

0.8482 

0.0624 

0.8771 

0.8842 

0.0970 

0.8992 

0.8989 

0.9129 

0.9291 

0.9444 

0.9576 

0.9712 

0.9829 

0.9932 

0.9931 

0.9931 

0.9958 

0.9969 

0.9969 

0.9971 

0.9979 


siS5:fi:i^k:a#aiS'2ife^2{ 


TST-356 B4-1 TN-66 225.5 


ID-Pf€SSOUTl 


24 JUN 83*23.04 CONT. PAGt 70 


0 354 0,4011 10^.5 1296.6 643.4 362.6 

0 3% 0.4014 1093.8 1295,5 643.6 362.6 

0.3540.4011 1094.2 1296.2 643.4 362.6 

0 401 0.4545 1093.8 1296.0 644.1 362.6 

0.451 0.5107 1094.5 1287.5 645.3 362.6 

0.497 0.56X 1095.8 1209.0 646.4 362.1 

0.549 0.6215 1095.2 1299.2 648.4 362.1 

0 595 0.6737 1095.8 1290.6 649.4 361.9 

0.6430.7274 1095.9 1292.7 651.9 361.9 

0.689 O.Tt-’^ 1095.9 1293.8 653.1 361.6 

0 740 0.83 /o 1097.0 1294.3 653.1 361.6 

0.788 0.8918 1096.3 1292.5 654.4 361.6 

0 837 0.9472 1097.2 1293.9 654.9 361.6 

0 883 1.0000 1097.2 1293.8 656.2 361.9 

0 883 1.0000 1097.7 1292.7 656.7 362.1 


.0003-0.0572-14.9 -0.2 1310 t .565 0.9900 0.9970 0.9960-0.2655-0.0036 0.9900 
0002-0 0572-14.9 -0.2 1309 1.565 0.9976 0.9967 0.9976-0.2654-0.0036 0.9977 
.0799-0.0572-14.9 -0.2 1310 1.566 0.9978 0.99b9 0.9978-0.2654-0.0036 0.9979 
0783-0 0569-14 9 -0.2 1310 1.565 0.9978 0.9969 0.9978-0.2650-0.0032 0.9978 
*0759-0 0566-14.9 -0.2 1311 1.566 0.9981 0.9974 0.9901 -0.2647-0.0028 0.9962 
C752-0.0565-14.9 -0.2 1313 1.568 0.9992 0.9905 0.9992-0.2648-0.0027 0.9992 
0706-0 C658-14 8 -0.1 1312 1.568 0.9992 0.9907 0.9992-0.2639-0.0018 0.9992 
*0678-0 0553-14 8 -0.1 1314 1.569 0.9997 0.9994 0.9997-0.2635-0.0012 0.9997 
*0603-0*0542-14.7 0.0 1315 1.571 1.0002 1.0003 1 .0002-0 .2622 0.0002 1.0002 
0563-0.0535-14.6 0.1 1316 1.572 1.0009 1.0011 1.0009-0.2616 0.0010 1.0009 
0588-0 0539-14.7 0.0 1317 1.573 1.0011 1.0012 1 .001 1-0.2622 0.0005 1.0011 
0592-00540-14.7 0.0 1315 1.571 1.0005 1.0006 1 .0005-0.2621 0.0004 1.0005 
0583-0 0539-14.7 0.0 1316 1.572 1.0009 1 .0011 1 .0009-0.2620 0.0006 1 X09 
*0574-00537-14 7 0.0 1316 1.571 1.0005 ’0037 1.0005-0.26170.0008 1.0005 
*0614-0*0543-14 7 0.0 1315 1.570 1.0000 1.0000 1 .0000-0.2624 0.0000 1.0000 



TST-356 PH-1 TN-t)6 22fc.l 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 7! 


RUN.SEQ 
22b • * 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.9013003 6.831493 882 5A9. 5 472.7 501 .2 5.00 

CCV W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU T3CTA T>CT1 DETAR 0ST1 H HI RTH RTHI 

19 104 45 0.345 1.366 400 1339 1292 1329-15.2 0.0800 0.0096 0.0088 0.0232 0.0220 2.4 2.5 2.446E*02 2.239E«-02 


Y 

YCM 

Y/YE 

PL 


PC 


PR 


PW 


0.007 

0 

.01/ 

0.0199 

654 

.7 

646 

.2 

493 

.5 

478 

.1 

0.009 

0 

.022 

0.0253 

673 

.6 

667 

.4 

496 

.5 

478 

.3 

G.009 

0 

.023 

0.0259 

676 

.4 

673 

1 

498 

.2 

478 

1 

0.008 

0 

.021 

0.0245 

675 

.7 

674 

.5 

5X 

.9 

480 

.9 

0.011 

0 

.027 

0.0311 

699 

.3 

700 


506 

.8 

482 

.9 

0.012 

0 

.031 

0.0353 

722 

.4 

7X 

^4 

516 

.0 

405 

.7 

0.014 

0 

OX 

0.0408 

748 

0 

762 

.5 

52b 

. / 

490 

.5 

0.018 

0. 

.046 

0.0523 

777, 

.0 

795 

.2 

531 

,0 

491 

.6 

0.018 

0. 

.046 

C.0523 

775, 

.4 

798 

.4 

529 

.3 

490, 

.7 

0.018 

0 

.046 

0.0528 

772 

,7 

797 

.0 

524 

.0 

434 

. 1 

0.022 

0 

.056 

0.0637 

806 

.1 

835 

.0 

5X 

.7 

477 

.0 

0.026 

0. 

.066 

0.0749 

846. 

6 

879. 

.2 

541 . 

,3 

i/4. 

.7 

C OX 

0, 

.077 

0.0378 

898, 

.7 

9X 

9 

553. 

,2 

472, 

.1 

0.034 

0. 

,006 

0.0964 

955, 

4 

. 1 

1X7 

.2 

572 

.5 

472, 

,3 

0.034 

0. 

.086 

0.0^1 


.5 

1013 

,7 

572, 

,7 

472 

.1 

0.034 

0. 

.067 

0 . uVtiG 

9oG. 

.5 

1 u w . 

.0 

578 

o 

. SJ 


.0 

0.040 

0. 

IX 

0.1147 

905, 

4 

1046. 

.8 

505. 

1 

486 

2 

0.043 

0. 

.109 

0.1247 

103! , 

.7 

1103. 

.0 

6X. 

,7 

486, 

7 

0.048 

0. 

,123 

0,1402 

1073. 


1160. 

.3 

617. 

,3 

487. 

.1 

Q.052 

0, 

.132 

0.1500 

1106. 

.8 

1214 

4 

635. 

t 

405. 

.7 

0 057 

0. 

.146 

0.1663 

1140. 

.6 

1267 

7 

656 

’9 

435. 

.3 

0.061 

0, 

155 

0. 1-^75 

1158. 

9 

1306, 

.9 

676. 

4 

486, 

2 

0.071 

0. 

179 

0.2050 

1174. 

6 

1349. 

2 

693. 

,8 

484. 

4 

0.0“0 

0. 

179 

0.2044 

1173. 

6 

13-19, 

,5 

695. 

6 

*83. 

2 

0.070 

0. 

179 

0.2044 

1175. 

5 

1351 , 

. 1 

6% 

6 

481 

8 

0.090 

n 

.203 

0 2322 

1 173 

6 

1357 

,0 

d94 . 

3 

482. 

1 

0.089 

0. 

227 

0.2594 

1 1'^B 

G 

13*^9. 

C 

689. 

9 

482, 

3 

0 100 

0. 

253 

0.2^ 

1172. 

n. 

w 

135>^. 

3 

686. 

c 

481 

8 

0.109 

0. 

.276 

0.3153 

1171 

3 

1359, 

.0 

607. 

6 

403 

9 

0.110 

0. 

,X1 

0.3436 

1170 

0 

1358. 

, 1 

684, 

7 

482. 

,3 


Y4 Y6 PSI OPSI 
-2 . 2371 -0 . 3642-25 . 6- 1 0 . 4 
-2,1512-0.3346-25.0 -9.8 
-2.0761-0.3087-24.4 -9.3 
-2.0268-0.2920-24.1 -8.9 
-i .9003-0.2778-23.7 -8.5 
-1.8565-0.2398-22.6 -7.5 
-1 .7670-0.2130-21 .8 -6.7 
-1.7411 -0.2057-21 .6 -6.4 
-1.6848-0.1898-21.1 -5.9 
-1.6735-0.1866-21.0 -5.S 
-1 .6526-0.1807-20.8 -5.6 
-1.6438-0.1/96-20.8 -5.6 
-1 .6223-0.1721-20.5 -5.3 
-1 .5720-0.1581-20.0 -4.9 
-1 .5411-0. 1503-19.7 -4.6 
.t til'll. n icno*io 7 (s 

-1 .5^-0. 1478-19 6 -4.5 
-1 .5025-0.1407-19.3 -4.2 
-1 .4467-0.1268-18.8 -3.6 
-1.3832-0.1109-18.1 -3.0 
-1 .3139-0.0971-17.4 -2.2 
-1 .2396-0.0837-16.6 -1 .5 
-1.1589-0.0693-15.8 -0.6 
-1 .1520-0.0683-15.7 -0.5 
-1 . 1540-0.0686-15.7 -0.6 
-1 .1328-0.0653-15.5 -0.3 
-1 '302-0.0649-15.5 -0,3 
-1 . 1289-0,0647-15.4 -0.3 
-1 1261 -0.0643-1=;. 4 -0,2 
-1 , 1268-0.0644-15,4 -0.3 


PCC 


ml 

V/VE 

672 

0 

.727 

0 

.5931 

695 

0 

.76^ 

' 

.6185 

7X 

0 

769 

0 

,6_'39 

7X 

0 

.763 

0 

.6195 

727 

0 

.798 

0 

.645'. 

757 

0 

.832 

0 

.(>693 

789 

0 

.863 

0 

6905 

824 

0 

.902 

0 

.7174 

826 

0 

.905 

0 

.7199 

825 

0 

.916 

0 

.7274 

865 

0 

.972 

0 

.7649 

912 

1 

.022 

0 

7975 

976 

1 

■ X3 

0 

.8364 

1046 

1 

.140 

0 

.8714 

1061 

1 

.145 

n 

.8741 

in*; /I 

1 


0 

0600 

1085 

1 

.146 

0 

.0753 

:i43 

1 

.188 

0 

.X04 

12X 

1 

.228 

0 

92X 

1252 

I 

.266 

0 

.9453 

1304 

1 

• ?0C 

0 

.9645 

1 340 

1 

,322 

0 

,97o3 

1378 

1 

,349 

0 

.9912 

1370 

1 

.351 

0 

. /923 

1380 

1 

.355 

0 

.9943 

1385 

1 

.358 

0 

9956 

1X7 

< 

.358 

0 

.9962 

1387 

1 

. 3t<i 

0 

.9960 

’ 107 

t 

.356 

0 

.9946 

1 306 

! 

.357 

0 

,9953 


U/UE U1/U1E 
0.5544 0.5834-0 
0.5810 0.6095-0 
0.5886 0 6158-0 
0.5860 0.6120-0 
0.6121 C. 6380-0 
0.6401 0.6637-0 
0.6640 0.6058-0 
0.6911 0.7129-0 
0.6960 0.7161-0 
0.7037 0.7236-0 
0.7409 0.7612-0 
0.7727 0.7937-0 
0.0117 0.8328-0 
0.8482 0.8682-0 
0.8525 0.8714-0 
0 8307 0.8573-0 
0.8542 0.8727-0. 
0.8S03 0.8980-0. 
0.9060 0.9217-0 
0.930S 0.9440-0 
0.9537 0.9638-0, 
0.96^73 0.9760-0, 
0.988J 0.9911-0. 
0.9098 0.9923-0. 
0.9916 0.9942-0. 
0.9941 0 9^-0 
0.9948 0 9961-0. 
C.-7955 0.9968-0. 
0.9934 0.9946-0 
0 9941 0 9953-0 


l/UE U1/U1E RhO/ 
2651-0.10^9 0.8053 
2704-0.1051 0.0128 
2O74-0.1004 0.8145 
2619-0.0959 0.8131 
2605-0.0955 0.8212 
2(08-0.0869 0.8293 
2661-0.0802 0.0367 
2737-0.0804 0.8467 
2683-0.0742 0.8477 
2690-0.0737 0.8506 
2012-0.0749 0.8O60 
2928-0.0776 0.8805 
3036-0.0779 0.8993 
X94-0.G740 0.9176 
3057-0. 0o95 0.9191 
3011-0.0607 0.9115 
3046-0.0600 0.9198 
3009-0.0654 0.9341 
3079-0.0580 0.9480 
X47-0.0*88 0.9618 
2984-0.0371 0.9746 
2895-0.0249 0.9829 
2792-0.0105 0.9935 
2783-0. C>092 0.9943 
2792-0.0096 0.<>95a 
2755-0.0056 0.9963 
2751-0.0051 0.9971 
2751-0 0048 G.W76 
2739-0.0C43 0 7960 
274 3-0.0044 0.996,5 


TST-35fe PH-1 ID-PR£S3(3UT4 


0 . 

137 

0.349 

0 . 

.3961 

1169 

.1 

1358 

,1 

606 

.0 

481 

.5 

0 . 

.137 

0.349 

0 

.3961 

1170 

.9 

1358 

.6 

605 . 

4 

481 . 

3 

0 , 

137 

0.349 

0 . 

.3961 

1171 

.1 

1359 

8 

606 , 

2 

480 . 

6 

0 . 

.156 

0.396 

0 

.4525 

1172 

.6 

1361 

.6 

689 . 

c 

. J 

* 83 . 

t 

0 . 

.175 

0.445 

0 . 

.5081 

1171 

,1 

1361 

1 

609 

3 

485 . 

t 

0 . 

194 

0.492 

0 , 

.5619 

1172 

.1 

1361 

2 

60 ^ 


195 . 

2 

0 . 

.213 

0.541 

0 

.6175 

1171 

.1 

1361 

.6 

69 i . 

, 1 

486 . 

1 

0 . 

232 

0.590 

0 , 

.6742 

1171 

.9 

1362 

,5 

691 , 

,5 

485 

1 

0 . 

251 

0.637 

0 

.7278 

1173 

.7 

1363 

,3 

692 

.5 

486 , 

7 

0 . 

.270 

0.605 

0 

.7825 

1174 

,2 

1364 

.0 

o93, 

.8 

486, 

8 

0 . 

288 

0.733 

0 

.8367 

1174 

.4 

1364 

.6 

696 

.2 

488, 

6 

0. 

306 

0.781 

0, 

.8926 

1172 

.8 

1364 

,0 

694 

.8 

488 

4 

0 . 

326 

0.829 

0, 

.9470 

1173 

,7 

1365 

. 1 

696 

4 

487 

0 

0 . 

.345 

0.876 

1 

.0009 

1170 

.9 

1364 

4 

o96, 

.6 

483 

8 

0 . 

.345 

0.876 

1 

.0000 

1171 

9 

1364 

7 

697, 

, 1 

479, 

8 


24 JUH 83*23.04 CONT. PAGE 


1 .1221- 0 
1.1277-0 
1 1244-0 

1 . 1222 - 0 
1 1178-0 
1 .1208-0 
1.1148-0 
1 . 1 154-0 
1 . 1184-0 
1.1172-0 
1.1150-0 
1 . 11 * 0-0 
. .’098-0 
1 .1013-C. 
1 .l03fc-0 


.0637- 

.0645- 

.0640- 

.0637- 

.0630- 

.0635- 

. 0626 - 

. 0626 - 

.0631- 

.0629- 

. 0626 - 

. 0620 - 

. 0618 - 

0605- 

. 0608 - 


15.4 

15.4 

15.4 

15.4 

15.3 

15.4 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.3 
15.2 
15.2 
15.1 
15-2 


-0.2 1386 
-0.3 1386 
-0.2 1387 
-0.2 1389 
-0.2 1388 
-0.2 1389 


- 0 . ' 
- 0.1 
- 0.1 
- 0.1 
- 0.1 
- 0.1 
- 0.1 


1389 

1389 

139C 

1391 

1391 

1391 

1392 


0.0 1390 
0.0 1391 


1 .359 

1 .360 
1 .362 
1 .358 
1 .354 

1.354 
1 .353 

1.355 
1.353 
1.353 
1.350 
1.350 
1.353 
1.358 
1 . 366 


72 

0.9965 
0.9970 
0.9980 
0.9961 
0.9940 
0.9939 
0 9931 
0,9944 
0.9932 
0.9932 
0 . 991 :^^ 
0 9916 
0.9932 
0.9959 
1 .0000 


0 9955 0.9965-0. 273 /-C. 00 36 0.9974 
0 9957 0.9969-0.2749-0.0046 0.9977 
0 9969 0 9960-0,2745-0.0040 0.9985 
0.9951 0.9961 -0.273e -0.0036 0.997! 
0.9932 0.9940-0. 2722-0. X27 0.9955 
0 9930 0.9939-0.2727-0.0033 0.9955 
6.9925 0.9931-0.2713-0.0021 0.9949 
0 9938 0 9944-0.2718-0.0022 0.9958 
0 9924 0.9932-0.2721-0.0028 0.9950 
0 9^25 0.9932-0.2719-0.0026 0.9950 
Q 9911 0 9917-0.2710-0.0022 0.^38 
0.9912 0 9916-0.2702-0.0014 0.9938 
0 9929 0.9-»32-0.270:-0.0012 0.9950 
0.9960 0.9959-0.2695 0.G005 0.9970 
1.0000 1.0000-0.2711 0.0000 t .0000 
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RUN.SEQ 
22b. 3 


MACH 

»4/L 

RN 

PT 

P TTR TR 

0.902 

2.993 

6.01 1488 

878 549.5 472 

CCtf 

U N 

YE 

ME 

TE VE 

UE 

19 104 45 0.347 

1 .401 

395 1364 1317 

Y 

YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

0.009 

0.023 

0.0257 

650.2 

641 .6 

491 .9 

0.010 

0.025 

0.0205 

669.2 

666.0 

499.9 

0.010 

0.026 

0.0294 

671 .5 

671.5 

501 .3 

0.010 

0.C25 

0.0295 

674.3 

673.2 

5X.6 

0.012 

0.031 

0.0351 

694.4 

697.5 

505.2 

0.014 

0.0^ 

0.0399 

715.6 

725.9 

509.4 

0.01" 

f) C'42 

0 0479 

742.4 

758.0 

517.2 

0.021 

0.054 

0.0607 

789.4 

811.9 

525.9 

0.021 

0.054 

0.0607 

791 .2 

819.9 

527.7 

0.021 

0.054 

0.0607 

794.9 

823.6 

5X.0 

0.025 

0.064 

0.0729 

834.5 

867.7 

538.8 

0 029 

0.074 

0.0834 

876.9 

916.1 

550.0 

0.033 

0.083 

0.0937 

8%. 2 

943.0 

556.0 

0.036 

0.091 

0.1033 

941 .9 

995.8 

566.1 

0.036 

0.091 

0.1033 

941 .2 

1X1 .6 

569.8 

0.036 

0.09C 

0.1025 

949.2 

1X7.2 

574.9 

0.041 

0.104 

0.1181 

988.4 

1053.0 

591.0 

0.045 

0.115 

0.1306 

10X.5 

11X.3 

604.8 

0.050 

0.128 

0.1449 

1070.1 

1161 .7 

610.1 

0.054 

0.1X 

0.1559 

1108.3 

1215.9 

6X.9 

0.060 

0.152 

0.1722 

1137.9 

1268.7 

660.0 

0.064 

0.162 

0.1835 

1157.7 

1309.5 

679.6 

0.073 

0.185 

0.2097 

1170.6 

1345.7 

698.2 

0.073 

0.105 

0.2103 

1171.3 

1346.6 

697.3 

0.073 

0.105 

0.2103 

1171.3 

1347.6 

699.5 

0.083 

0.212 

0.2398 

1170.0 

1354.6 

695.6 

0.092 

0.234 

0.2649 

1170.2 

1356.9 

693.4 

0,102 

0.259 

0.2939 

1169.5 

1358.5 

693.1 

0.111 

0.283 

0.3203 

1165.8 

1353.6 

684.8 

0.121 

0.308 

0,3493 

1168.8 

1356.7 

687.1 


Q ALPHA 
b 499.8 5.00 

U1E PSIE DELU theta THETI DSTAR 
1364-15.1 0.3088 0.0116 0.0108 0.0286 


PW Y4 Y6 PSI OPSI PCC 

475.6 -2.2440-0.3666-25.6-10.5 667 

478.1 -2.0776-0 3092-24.4 -9.3 691 

480.4 -2.0007-0.2840-23.9 -0.7 696 
481 1 -2.0257-0.2917-24.1 -9.0 698 

482.0 -1 .9364-0.2643-23.3 -8.2 723 

479.7 -1.8105-0.2281-22.3 -7.2 752 

479.7 1.7556-0.2098-21.7-6.6 705 

476.7-1.7087-0.1966-21.3-6.2 842 

473.9-1.6418-0.1777-20.7-5.6 848 

474.4 -1.6437-0.1782-20.7 -5.6 852 

474.0 -1.6340-0.1754-20.6 -5.5 899 

472.8 -1.6127-0.1694-20.4 -5.3 950 

471.0 -1.5605-0.1572-20.0 -4.9 977 

460.7 -1.5539-0.1535-19.9 -4.7 1033 

468.4 -1.5090-0.1423-19.4 -4.3 1037 

473.0 -1 .5272-0.1469-19.6 -4.5 1043 

478.9 -1.5091-0.1424-19.4 -4.3 1091 

482.4 -1.4648-0.1313-19.0 -3.8 1146 

480.1 -1 42X-0. 1208-18.5 - 3.4 1200 

481.2 -1.3714-0 1084-18.0 -2.9 1253 

482.4 -1 .2926-0.0930-17.2 -2.1 1303 

482.9 -1 .2232-0.0806-16.5 -1.4 1341 

483.7 -1.1484-0.0677-15.7 -0.6 1374 

483.5 -1.1496-0.0679-15.7 -0.6 1375 

484.2 -1 .1444-C .0671-15.6 -0.5 1375 

405.6 -1 .1248-0.0641-15.4 -0.3 1382 

486.5 -1.1216-0.0636-15.4 -0.3 1384 

488.6 -1.1153-0.0626-15.3 -0.2 1385 

487.0 -1 .1232-0.0638-15.4 -0.3 1381 
486.5 -1.1235-0.0639-15.4 -0.3 1384 


dsti h hi RTH RTHI 
0.0274 2.5 2.5 2.932E*02 2.747E*02 


ML V/VE U/UE U1/U1E W/UE WI/UiE 
0.724 0.5805 0.5422 0.5708-0.2598-0.1057 
0 756 0.6035 0.5691 0.5955-0.2586-0.0979 
0.758 0.6046 0.5727 0.5976-0.2533-0.0919 
0.760 0.6063 0.5734 0.5989-0.2561-0.0944 
0.795 0.6X7 0.6000 0.6243-0.2585-0.0899 
0.8X 0.6607 0.6332 0.6555-0.2597-0 .0827 
0.87V 0.6890 0.6629 0.6844-0.2643-0 0795 
0 949 0.7358 0.7101 0.7315-0.2769-0.0794 
0.961 0.7436 0.7205 0.7400-0.2721-0.0723 

0 964 0.7455 0.7224 0. 7420-0. 27X-0. 0727 

1 on 0.7759 0.7523 0.7724-0.28X-0.0745 
1.059 0.8064 0.7828 O.XX-0. 291 4-0. 0746 
1.086 0.8231 0.X11 0.8201-0.2917-0.0702 
1.1360.8531 0.8311 0.8502-0. 3001 -0.0 706 
1.140 0.8552 0.8355 0.0528-0. 294 3-0. 0640 
1.137 0.0534 0.0328 0.8508-0,2963-0.0666 
1.163 0.0690 0.8490 0.8666-0.2990-0.0651 
1.198 0.8895 0.8714 0.8375-0.2993-0.05% 
1.240 0.9134 0.8971 0.9118-0.3007-0.0545 
1.274 0.9325 0.9186 0.9314-0.2986-0.0471 
1.305 0.9495 0.93% 0.9489-0.2906-0.0344 
1.329 0.9621 0.9557 0.%18-0 .2824-0 .0227 

1.348 0.9723 0.%97 0.9723-0.2719-0.0094 

1.349 0.9728 0.9702 0.9720-0.2722-0.00% 

1.348 0.9724 0.9700 0.9723-0.2712-0.0086 

1.349 0.9731 0.9718 0.9731-0.2677-0.0050 

1.349 G.97X 0.9718 0.97X-0. 2671 -0.0044 
1.346 0.3715 0.9706 0.9715-0.2655-0.0032 
1 346 0.9715 0.9703 0.9715-0.2670-0.0046 

1.349 0.9731 0.9710 0.9731-0.2674-0.0047 


RHO/ 

0.7935 

0.8003 

0.8006 

0.X11 

0.8088 

0.8139 

0.8291 

0.8474 

0.8507 

0.8515 

0.8649 

0.L793 

0.8876 

0.9035 

0.9046 

0.9036 

0.9123 

0.9242 

0.9389 

0.9513 

0.9628 

0.9716 

0.9790 

0.9794 

0.9791 

0.97% 

0.9795 

0.9784 

0.9785 

0.97% 
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0. 

139 

0.353 

0. 

139 

0.353 

0. 

139 

0.353 

0. 

158 

0.402 

0. 

177 

0.450 

0. 

196 

0.499 

3. 

215 

0.547 

0. 

234 

0.595 

0. 

253 

0.644 

0. 

271 

0.689 

0, 

290 

0.738 

0. 

309 

0.784 

c. 

328 

CD 

O 

0. 

,347 

0.882 

c. 

347 

0.882 


0.4005 1162.4 
0.4005 1163.5 
0.4005 1163.5 
0.4557 1162.6 
0.5097 1162.2 
0.5657 1164.7 
0.6201 1165.9 
0.6747 1165.4 
0.7296 1165.9 
0.7816 1164.0 
0.8362 1164.7 
0.8891 1165.4 
0.9457 1165.2 
0.9997 1165.8 
1 .0000 1164.9 


1352.2 

683.0 

1352.3 

683.5 

1350.9 

681 .4 

1352.3 

684.0 

1352.3 

684.2 

1354.4 

685.8 

1356.2 

687.0 

1356.4 

688.8 

1356.4 

S89.3 

1355.5 

689.0 

1356.4 

689.7 

1356.9 

690.2 

1357.9 

691.5 

1357.6 

693.2 

1358.5 

693.2 


475.8 -1.1163-0.0629-15.3 -0.2 

474.0 -1 .1192-0.0632-15.3 -0.2 

471.4 -1.1250-0.0641-15.4 -0.3 

468.5 -1.1154-0.0626-15.3 -0.2 

465.7 -1.1140-0.0624-15.3 -0.2 

465.0 -1.1158-0.0627-15.3 -0.2 

466.0 -1.1145-0.0625-15.3 -0.2 

468.7 -1.1103-0.0619-15.2 -0.1 

468.9 -1.1116-0.0621-15.3 -0.1 
467.3 -1 .1072-0.0614-15.2 -0.1 

465.7 -1 .1068-0.0613-15.2 -0.1 
463 0 -1 .1074-0.0614- ’5.2 -0.1 

460.9 -1 .1028-0.0607-15.2 -0.0 

458.9 -1.1038-0.0609-15.2 -0.1 
458.6-1.0983-0.0600-15.1 C.C 


1379 1 .366 0.9816 0.9807 
1379 1 .369 0.9634 0.9824 

1378 1.373 0.9857 0.9843 

1379 1 .379 0.9687 0.9678 
1379 1 .384 0.9914 0.9906 

1381 1 .387 0.9928 0.9919 
1383 1.336 0.9923 0.9915 
1383 1 .381 0.9897 0.9891 
1383 1.381 0.9895 0.9889 

1382 1 .383 0.9907 0.9903 

1383 1.387 0.9925 0.9921 

1383 1.392 0.9953 0.9949 

1384 1.39b 0.9977 0.9974 
1384 1 .400 0.9995 0.9992 
1384 1 .401 1 .0000 1 .0000 


0.9816-0.2684-0.0034 0.9859 
0.9834-0.2695-0.0039 
0.9856-0.2712-0.0051 O.s^ 
0.9687-0.2702-0.0033 0.9912 
0.9914-0.2707-0.0030 0.9933 
0.9928-0.2714-0.0033 0.9944 
0.9923-0.2710-0.0031 0.9940 
0.9897-0.2695-0.0023 0.9920 
0.9895-0.2697-0.0025 0.9919 
0.9907-0.2692-0.0017 0.9928 
0.9925-0.2696-0.0016 0.9942 
0.9953-0.2705-0.0017 0.9964 
0 9977-0.2702-0.0009 0.9982 
0.9995-0.2709-0.0010 0.9996 
1.0000-0.2700 0.0000 1 .0000 
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RUN*S.- 

22b*5 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.<»1 2.991 6.80 1487 878 549.4 472.7 498.9 5.00 


COH^ UN YE ft TE VE UE U1E PSIE OELU IVETA T>CT1 DSTAR DSTl H 

19 104 450.3481.360 401 1335 1288 1335-15.2 0.0922 0.0082 0.0075 0.0210 0.019C 2.5 


HI RTH RTHl 

2.6 2.087E4^02 1.900e*02 


Y 

YCM 

Y/YE 

PL 


PC 


PR 


PU 


0.007 

0.018 

0.0205 

639. 

6 

628. 

2 

487. 

0 

479. 

9 

0.009 

0.022 

0.0254 

657. 

3 

648. 

6 

491 . 

4 

479. 

3 

0.009 

0.022 

0.0254 

661 . 

9 

656. 

9 

494. 

9 

479. 

5 

0.009 

0.022 

0.0251 

658. 

7 

656, 

3 

493. 

9 

479. 

3 

0.010 

0.026 

0.0299 

681 . 

.5 

682. 

.6 

501. 

2 

480. 

,4 

0.012 

0.030 

0.0345 

703. 

4 

710. 

.3 

5C3. 

5 

477. 

8 

0.015 

0.037 

0.0424 

724. 

,1 

737. 

.8 

509. 

,1 

475. 

8 

0.019 

0.048 

0.0538 

768. 

.1 

786, 

.8 

519. 

8 

474. 

2 

0.019 

0.048 

0.0540 

770. 

9 

793, 

.8 

518. 

0 

469. 

8 

0.019 

0.048 

0.0538 

770. 

9 

7%, 

.5 

518. 

9 

467. 

.7 

0.023 

0.058 

0.0651 

819. 

.3 

846. 

,5 

531. 

,5 

466. 

,9 

0.027 

0.068 

0.0765 

868. 

.8 

904, 

,2 

547, 

4 

468. 

2 

0.031 

0.078 

0.0887 

905, 

.2 

949, 

.7 

558, 

6 

471 

6 

0.037 

0.093 

0.1057 

945, 

,8 

1004. 

.0 

572. 

1 

473, 

3 

0.037 

0.094 

0.1060 

949, 

.3 

1009. 

.2 

573. 

.5 

473 

.9 

0.037 

0.093 

0.1057 

957 

.5 

1014, 

.6 

581 . 

.0 

484. 

.7 

0.040 

0.100 

0.1137 

984 

.2 

1046 

.0 

506. 

.5 

485, 

,7 

0.045 

0.114 

0.1293 

1024, 

.8 

1099, 

.2 

596, 

,0 

485 

.0 

0.049 

0.124 

0.1406 

1068, 

.0 

1157 

.2 

614, 

.5 

482 

.7 

0.055 

0.140 

0.1582 

1109, 

.7 

1220 

.4 

639, 

.5 

484 

,5 

0.059 

0.149 

0.1682 

1138, 

.3 

1271 

.0 

660. 

.1 

485, 

.5 

0.064 

0.163 

0.1844 

1157 

.5 

1310 

.1 

678. 

.7 

485 

.2 

0.074 

0.187 

0.21 19 

1172 

.9 

1350 

.4 

700, 

9 

486 

.3 

0.074 

0.187 

0.2116 

1170 

.4 

1348 

.1 

697, 

.9 

486 

.3 

0.074 

0.187 

0.2119 

1170 

. 1 

1348 

.1 

697 

.0 

485 

.5 

0.083 

0.211 

0.2383 

1170 

.1 

1353 

.5 

694 

,3 

484 

.7 

0.092 

0.234 

0.2650 

1165 

.1 

1351 

.6 

684 

.9 

482 

.0 

0.102 

0.259 

0.2934 

1 164 

.8 

1352 

.3 

683 

.3 

479 

.3 

0.111 

0.282 

0.3195 

1 164 

.6 

1352 

. 1 

682 

.2 

477 

.6 

0.121 

0.306 

0.3465 

1165 

.1 

1353 

.5 

683 

.3 

476 

.7 


y4 Y6 PSI OPSI 
-2 . 3532-0 . 4042-26 . 4 - 1 1 . 2 
-2.2323-0.3625-25.5-10.3 
-2.1273-0.3264-24.8 -9.6 
-2.0505-0.3027-24.3 -9.1 
-1.9751-0.2762-23.6 -8.4 
-1.8700-0.2442-22.7 -7.5 
-1.7735-0.2149-21 .9 -6.7 
-1.7373-0.2046-21.6 -6.4 
-1 .6928-0.1921-21 .2 -6.0 
1.6625-0.1835-20.9 -5.7 
-1.6815-0.1889-21.1 -5.9 
-1.6389-0.1768-20.7 -5.5 
-1 .5910-0.1633-20.2 -5.0 
-1 .5250-0.1463-19.6 -4.4 
-1.5165-0.1442-19.5 -4.3 
-1.5351-0.1489-19.7 -4.5 
-1.5211-0.1454-19.5 -4.3 
-1.4830-0.1358-19.1 - 3 / 
-1.4357-0.1240-18.7 -3.5 
-1.3597-0.1062-17.9 -2.7 
-1 .2060-0.0924-17.1 -1 .9 
-1.2215-0.0803-16.4 -1 .2 
-1.1414-0.0667-15.6 -0.4 
-1.1415-0.0667-15.6 -0.4 
-1.1410-0.0666-15.6 -0.4 
-1.1291-0.0647-15.4 -0.2 
-1.1256-0,0642-15.4 -0.2 
-1 .1241-0.0640-15.4 -0.2 
-1.1250-0.0641-15.4 -0.2 
-1 .1222-0.0637-15.4 -0.2 


PCC ML V/VE U/UE 
654 0.693 0.5693 0.5296 
676 0.729 0.5965 0.5578 
682 0.740 0.6043 0.566: 
681 0.737 0.6024 0.5689 
708 0.776 0.o3C9 0.5989 
736 0.822 0.6636 0.6342 
764 0.861 0.6915 0.6648 
816 0.925 0.7359 0.7092 

823 0.94. 0.7465 0.7214 

824 0.947 0.7505 0.7266 
879 1.004 0.7884 0.7624 
939 1 .057 0.8227 0.7977 
985 1 .092 0.8446 0.8213 

1040 1 .133 0.8700 0.8495 
1045 1 .137 0.8719 0.0516 
1051 1.123 0.0634 0.8425 
1005 1 .147 0.8781 0.8576 
1138 1.188 0.9026 0.8836 
11% 1 .233 0.9291 0.9122 
1257 1 .271 0.9510 0.9379 
1305 1.301 0.%78 0.9505 
1342 1.325 0.9809 0.9749 

1378 1 .346 0.9924 0.9905 
1376 1.344 0.9916 0.9898 
1376 1 .346 0.9923 0.9905 
1381 1 .351 0.9949 0.9937 

1379 1.354 0.9968 0.9958 

1380 1.359 0.9997 0.9987 
1330 1 .363 1 .0014 1 .000*: 

1381 1 .365 1 .0026 1 .0018 


U1/J1E W/UE W1/U1E RHO/ 
0.5585-0.2620-0.1102 0.8000 
0.586 VO. 2663-0. 1069 0.8075 
0.5959-0.2626-0.1007 0.8098 
0.5948-0.2570-0.0954 0.8093 
0.6241-0 2621-0.0926 0.8179 
0.6579-0.2659-0.0872 0.8285 
0.6867-0.2673-0.0807 0.8382 
0.7314-0.2803-0.0816 0.8550 
0.7424-0.2792-0.0775 0.8592 
0.7468-0.2772-0.0743 0.0609 
0.7843-0.2935-0.0804 0.8772 
0.8190-0.3008-0.0783 0.8932 
0.8414-0.3025-0.0739 0.9041 
0.8675-0.3019-0.0662 0.9175 
0.8695-0.3013-0.0650 0.9185 
0.8608-0.3011-0.0672 0.9139 
0.8756-0.3041-0.0662 0.9219 
0.9005-0.3066-0.0620 0.9359 
0,9274-0.3080-0.0560 0.9518 
0.9500-0.3026-0.0445 0.9659 
0.%73-0. 2951 -0.0323 0.9771 
0.9807-0.2877-0.0213 0.9862 
0.9923-0.2763-0.0067 0.9944 
0.9916-0.2761-0.0067 0.9939 
0.9923-0.2762-0.0066 0.9944 
0.9949-0.2746-0.0043 0.9%2 
0.9968-0.2745-0.0037 0.9977 
0.99%-0. 2 750-0. 0034 0.9997 
1.0013-0.2756-0.0036 1.0010 
1.0026-0.2754-0.0030 1.0020 



TST-366 PH-1 JH-bb 226.5 


I0-PflfSS0UT4 
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0.139 

0.139 

0.139 

0.158 

0.177 

0.196 

0.216 

0.234 

0.253 

0.272 

0.290 

0.310 

0.330 

0.348 

0.348 


0.353 

0.3996 

1166.0 

1354.4 

686.3 

0.353 

0.3998 

1167.8 

1355.0 

685.8 

0.353 

0.3998 

1167.1 

1355.1 

687.2 

0.400 

0.4529 

1163.3 

1352.7 

684.4 

0.449 

0.5083 

1166.2 

1355.0 

686.7 

0.497 

0.5625 

1166.3 

1355.7 

687.9 

0.547 

0.6196 

1167.4 

1356.5 

688.1 

0.595 

0.6735 

1167.8 

1357.2 

689.3 

0.642 

0.7266 

1169.3 

1358.6 

691.3 

0.691 

0.7817 

1167.4 

1358.5 

692.0 

0.738 

0.0351 

1168.6 

1358.6 

692.7 

0.787 

0.8901 

1166.3 

1358.3 

692.5 

0.837 

0.9472 

1167.9 

1359.5 

693.8 

0.884 

1 .0000 

1169.3 

1360.2 

694.3 

0.884 

1 .0000 

1169.2 

1360.4 

695.6 


483.7 -1.1200-0.0634-15.3 -0.1 1382 
484.9 -1 .1256-0.0642-15.4 -0.2 1382 

486.7 -1.1211-0.0635-15.4 -0.2 1382 

484.4 -1.1170-0.0629-15.3 -0.1 1380 

482.8 -1.1189-0.0632-15.3 -0.1 1332 

483.5 -1.1164-0.0628-15.3 -0.1 1383 

482.8 -1 .1178-0. 06X-15. 3 -0.1 1384 

483.5 -1.1160-0.0627-15.3 -0.1 1384 

484.9 -1.1161-0.0628-15.3 -0.1 1386 

483.7 -1.1088-0.0616-15.2 -0.0 1385 

482.8 -1.1121-0.0621-15.3 -0.1 1385 

480.6 -1.1049-0.0610-15.2 0.0 1384 
480.1 -1 .1062-0.0612-15.2 0.0 1386 
479.4 -1.1089-0.0616-15.2 -0.0 1387 
481.3 -1.1065-0.0613-15.2 0.0 1387 


1 353 0 9961 0.9954 0.9961-0.2732-0.0026 0.9971 
1 351 0 9952 0.9942 0.9952-0.2740-0.0037 0.9965 
1 348 0 9934 0 9927 0.9934-0.2727-0.0028 0.9952 
1 350 0.9948 0.9942 0.9947-0.2723-0.0020 0.9961 
1 355 0 9971 0 9964 0 . 997 1 -0 . 2733-0 . 0024 0.9979 
1 354 0.9966 0.9961 0.9966-0.2727-0.0019 0.9975 
1 356 0 9976 0 9970 0 . 9976-0 . 2732-0 . 0022 0.9982 
1 355 0 9971 0 9966 0.9971-0.2727-0.0018 0.9979 
1 353 0.9962 0.9957 0 . 9962-0 . 2725-0 . 00 1 8 0.9972 
1 355 0.9972 0.9971 0.9972-0.2714-0.0004 0.9979 
1 357 0.9982 0.9979 0. 9982-0. 2723-0. OC 1 1 0.9986 
1 360 1.0000 1.0001 1.0000-0.2714 0.0003 1.0000 
1 362 1.0009 1.0009 1.0009-0.2719 0.0001 1.0007 
1 364 1.0019 1.0018 1 .0019-0.2727-0.0005 1.00U 
1 360 1 OOOO 1 0000 1.0000-0.2717 0.0000 1.0000 
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RJN.SEQ 

227.1 


MACH »4/L PT P TTR TR Q ALPHA 

0.052 2.978 6.78 1515 943 549.2 479.6 478.6 5.00 


ZO€ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE OELU T>€TA THET1 DSTAR DST1 H 

19 104 45 0.346 1.224 422 1233 1215 1233 - 9.9 0.1004 0.0130 0.0125 0.0334 0.0334 2.6 


HI RTH RTHI 

2.7 3.487E-02 3.356£*02 


Y YCM Y/YE 
0.009 0.023 0.0258 
0.010 0.025 0.0206 
0.010 0.025 0.0286 
0.010 0.025 0.0283 
0.011 0.029 0.0329 
0.013 0.034 0.0386 
0.016 0.041 0.0466 
0.020 0.050 0.0566 
0.019 0.050 0.0563 
0.020 0.050 0.0566 
0.024 0.060 0.0686 
0.028 0.070 0.0800 
0.032 O.Oei 0.0922 
0.035 0.089 0.1014 
0.035 0.089 0.1016 
0.035 0.089 0 1014 
0.040 0.102 0.1165 
0.044 0.113 0.1282 
0.050 0.127 0.1441 
0.052 0.133 0.1515 
0.058 0.148 0.1678 
0.062 0.157 0.1789 
0.072 0.183 0.2083 
C.072 0.183 0.2083 
0.072 0.183 0.2083 
0.082 0.209 0.2377 
0.091 0.231 0.2625 
0.100 0.255 0.2899 
0.110 0.279 0.3172 
0.119 0.302 0.3429 


PL 

PC 

PR 

636.4 

700.8 

678.0 

647.6 

715.2 

690.4 

644.0 

712.7 

684.9 

647.0 

715.6 

688.6 

654.1 

725.7 

692.2 

668.6 

743.2 

707.3 

675.8 

752.2 

706.0 

694.9 

774.6 

716.1 

695.4 

779.3 

719.0 

698.1 

785.8 

726.1 

720.2 

804.9 

724.5 

749.3 

837.5 

739.7 

773.5 

862.4 

742.2 

800.0 

897.3 

758.3 

803.6 

096.6 

749.5 

007.6 

896.2 

742.6 

824.7 

916.8 

756,6 

065.8 

957.1 

761.2 

910.7 

1001 .4 

765.1 

9.12.6 

1048.7 

789.9 

1004.9 

1114.6 

802.7 

1060.9 

1180.7 

8X.7 

1166.6 

1339.9 

074.2 

1169.5 

1353.9 

871 .5 

1161 .5 

1344.3 

877.4 

1212.5 

1423.1 

904.7 

1231 .8 

1461 .5 

917.3 

1244.1 

1485.1 

■>42.2 

1247.1 

1490.6 

965.5 

1248.0 

1490.4 

960.6 


PW Y4 Y6 PSI OPSI PCC ML 

607.7 0.9527-0.0504 8.0 17.9 703 0.474 

607.1 0.9271-0.0469 7.7 17.6 717 0.506 

606.6 0.8468-0.0355 6.8 16.8 714 0.501 

606.2 0.8718-0.0391 7.1 17.0 717 0.508 

605.9 0.7244-0.0222 5 ' 15.4 727 0.528 

606.6 0.6991-0.0210 5 .' 15.1 744 0.560 

606.8 0.4928-0.0061 2.'f 12.8 753 0.574 

607.7 0.3071-0.0020 0.7 10.7 775 0.609 

608.4 0.3261-0.0022 1.010.9 7790.616 

610.3 0.3793-0.0017 1.611.5 7860.622 

610.3 0.0519 0.0000 -2.0 7.9 805 0.651 

610.7 -0.1034 0.0000 -3.7 6.2 838 0.696 

609.6 -0.2998-0.0037 -5.9 4.0 863 0.731 

610.1 -0.3531-0.0037 -6.6 3.4 898 0.772 

609.1 -0.4506-0.00?’ -7.7 2.3 397 0.773 

608.3-0.5367-0.0062-8.7 1.2 8970.774 

608.3 -0.5396-0.0063 -8.7 1.2 918 0.797 

606.7-0.7285-0.0206-11.0-1.1 9600.845 

605.1 -0.8899-0.0368-12.8 -2.9 1007 0.893 

604.7 -0.8367-0.0329-12.3 -2.3 1055 0.935 

605.3 -0.9593-0.0420-13.6 -3.6 1123 0.990 

607.0 -0.9475-0.0411-13.5 -3.5 1199 1.042 

607.2 -0.9154-0.0387-13.1 -3.2 1352 1.142 

606.7 -0.8936-0.0371-12.9 -2.9 1366 1.152 

607.2 -0.8747-0.0357-12.7 -2.7 1356 1.145 

608.1 -0.8446-0.0334-12.4 -2.4 1435 1.190 

607.0 -0.8126-0.0309-12.0 -2.1 U73 1.214 

606.7 -0.7705-0.0257-11.5 -1.6 1495 1.226 

607.6 -0.7493-0.0231-11 .2 -1.3 1500 1 .227 

605.4 -0.7444-0.0225-11 2 -1.2 1499 1 .230 


V/VE U/UE U1/U1E W/UE WI/UlE »«/ 
0.4316 0.4339 0.4106 0.0608 0.1327 0.8039 
0.4595 0.4623 0.4379 0.0624 0.1392 0.8087 

0 4554 0.4591 0.4361 0.0549 0.1314 0.8080 
0.4615 0.4649 0.4412 0.0579 0.1352 0.8091 
0.4786 0.4837 0.4614 0.0464 0.1273 0.8122 
0.5055 0.5111 0.4879 0.0466 0.1321 0.8175 
0.5175 0.5248 0.5047 0.0263 0.1148 0.8200 
0.5475 0.5558 0.5380 0.0072 0.1015 0.8265 
0.5527 0.5611 0.5427 0.0095 0.1046 0.8277 
0.5579 0.5662 0.5467 0.0157 0.1115 0.82M 
0.5819 0.5904 0.5763-0.0209 0.0801 0.8345 
0.6189 0.6270 0.6152-0.0406 0.0673 0.8439 
0.6468 0.6531 0.6452-0.0680 0.0451 0.8515 
0.6794 0.6052 0.6782-0.0788 0.0401 0.8610 
0.6802 0.6843 0.6797-0.0924 0.0267 0.8612 
0.6812 0.6836 0.6813-0.1047 0.0147 0.8615 
0.6994 0.7018 0.6992-0.1079 0.0147 0.8672 
0.7358 0.7333 0.7357-0.1425-0.0135 0.8791 
0.7721 0.7642 0.7711-0.1742-0.0390 0.8920 
0.8034 0.7970 0.8027-0. 1 733-0.0326 0.9039 
0.8429 0.8318 0.8412-0.2010-0.0536 0.9201 
0.8797 0.8686 0.8781-0.2079-0.0540 0.9365 
0.9473 0.9366 0.9458-0.2182-0.0524 0.9701 
0.9533 0.9435 0.9521-0.2157-0.0488 0.9734 
0.9487 0.9397 0.9476-0.21 14-0.0452 0.9709 
0.9784 0.9703 0.9775-0.2125-0.0411 0.9873 
0.9931 0.9862 0.9925-0.2097-0.0357 0.9959 
1.0011 0.9960 1 .0007-0.2026-0.0272 1.0007 

1 0019 0.9976 1 .0016-0. 1983-0.0227 1.0011 
1.0035 0.9995 1 .0033-0 . 1 ‘^7o-0 .0218 1 .0021 



TST-356 

0.138 0 
0.138 0 
0.139 0 
0.1b8 0 
0.175 0 
0.194 0 
0.214 0 
0.233 0 
0.251 0 
0.270 0 
0.289 0 
0.308 0 
0.328 0 
0.346 0 
0.346 0 


PH-1 TN-66 227.1 I0-Pf€SS0UT4 


352 0.4000 

1250.5 

1495.5 

964.1 

611.8 

362 0.4000 

1249.8 

1493.7 

975.7 

611.2 

362 0.4005 

1252.1 

1496.5 

»5.8 

613.4 

400 0.4550 

1245.9 

1493.5 

976.3 

614.2 

445 0.5063 

1246.3 

1494.6 

979.8 

613.0 

494 0.5617 

1245.9 

1494.9 

963.2 

613.5 

543 0.6176 

1243.8 

1494.9 

986.4 

613.5 

592 0.6735 

1245.6 

1496.2 

992.0 

615.1 

637 0.7245 

1243.8 

1494.9 

969.2 

615.1 

685 0.7784 

1239.8 

1493.7 

969.2 

615.8 

735 0.8354 

1236.2 

1491 .4 

965.3 

613.4 

783 0.8902 

1235.7 

1491 .4 

969.2 

612.3 

832 0.9461 

1233.4 

1490.3 

967.1 

610.7 

880 1.0006 

1230.4 

1488.9 

986.2 

608.6 

880 1.0000 

1230.6 

1489.3 

986.7 

607.1 
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0.7046-0.0176-10.7 
0.7195-0.0195-10.9 
0.7052-0.0177-10.7 
0.7051-0.0177-10.7 
0.6964-0.0169-10.6 
0.6907-0.0160-10.5 
0.6778-0.0144-10.4 
0.6718-0.0136-10.3 
0.6728-0.0137-10.3 
0.6607-0.0123-10.2 
0.6592-0.0121-10.2 
0.6505-0.0110-10.1 
0.6481-0.0107-10.0 
0.6416-0.0104-10.0 
0.6407-0.0104 -9.9 


-0.8 1502 1.223 
-0.9 1501 1.223 
-0.8 1503 1.221 
-0.8 1500 1 .219 
-0.7 1501 1.221 
-0.6 1501 1.220 
-0.4 1500 1.220 
-0.4 1501 1.218 
-0.4 1500 1 .217 
-0.2 1496 1 .215 
-0.2 1496 1.217 
-0.1 1496 1 .219 
-0.1 1494 1.220 
-0.0 1493 1.222 
0.0 1493 1.224 


78 

0.9991 
0.9992 
0.9981 
0.9964 
0.9977 
0.9972 
0.9970 
0.9959 
0.9955 
0.9943 
0.9956 
0.9964 
0.9973 
0.9987 
1 .0000 


0.9967 
0.9962 
0.9957 
0.9939 
0.9955 
0.9953 
0.9956 
0.9948 
0.9943 
0.9936 
0.9949 
0.9960 
0.9971 
0.9986 
1 .0000 


0.9990-0.1885-0.0*33 
0.9991-0. 1916-0. Clo5 
0.9980-0.1884-0.0135 
0.9963-0.1881-0.0134 
0.9976-0.1869-0.0120 
0.9972-0.1852-0.0104 
0.9970-0.1825-0.0077 
0.9959-0.1811-0.0065 
0.9955-0.1812-0.0067 
0.9943-0.1785-0.0041 
0.9956-0.1784-0.0038 
0.9964-0.1767-0.0020 
0.9973-0.1764-0.0015 
0.9987-0.1753-0.0002 
1 .0000-0.1753 0.0000 


0.9995 
0.9995 
0.9969 
0.9978 
0.9986 
0.9983 
0.9962 
0.9976 
0.9973 
0.9966 
0.9974 
0.9978 
0.9964 
0.9992 
1 .0000 



TST-356 PH-1 TN-t>6 227.3 


tD-PRE5S0UT4 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 7<i 


RUN.SEQ 

227.3 


MACH RK/L RN PT P TTR TR Q ALl^ 

0.851 2.978 6.78 1515 944 549.1 479.6 478.3 5.00 

COrr W N YE r€ TE VE UE U1E PSIE OELU T>€TA T>€T1 DSTAR DST1 H HI RTH RTH1 

19 104 45 0.349 1.226 422 1234 1216 1234 -9.9 0. 1028 0.0127 0.0122 0.0329 0.0328 2.6 2.7 3.413E^02 3.277E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PP PW Y4 Yb PSI OPSI PCC ML V/VE U/UE U1AJ1E WA£ W1 »«/ 
0.009 0.022 0.0250 652.1 721.8 695.4 611.9 0.8999-0.0430 7.4 17.3 724 0.508 0.4606 0.4637 0 4396 0 0602 0 1. ^ 0 8006 
0.010 0.025 0.0284 662.9 737.1 707.8 613.2 0.8682-0.0385 7.1 17.0 739 0.535 0.4838 0.4874 0.4626 0.0603 0.1414 0.8129 
0.010 0.026 0.0290 658.1 732.0 701.1 612.8 0.8195-0.0317 6.516.5 7340.5250.47550.47960.45600.05490134808114 
0.010 0.025 0.0284 659.2 733.2 701.8 613.2 0.8075-0.0300 6.4 16.3 735 0.526 0.4767 0.4810 0.4575 0 0539 0 1341 0 8116 
0.0120.0300.0341 667.5 744.1 710.1 613.2 0.7711-0.0248 6.015.9 7450.5470.49400.49880.47500.05250135708149 
0.0140.0360.0406 673.8 751.6 707.3 612.1 0.5479-0.0120 3.513.5 752 0.562 0.5068 0.51 35 0.4929 0.0315 0. 1 1 79 0.81 75 
0.016 0.040 0.0454 686.7 767.0 715.2 611.9 0 . 4325-0 . 0029 2.2 12.1 767 0.588 0.5290 0.5367 0.5172 0 0205 0 1112 0 8221 
0.020 0.050 0.0568 701.6 789. o 7X.3 613.2 0.3891-0.0017 1.7 11.6 790 0.622 0.5575 0.5658 0 5460 0 0168 0 1 125 0 8295 
0.019 0.050 0.0559 703.1 794.3 732.1 614.8 0.3779-0.0018 1.6 11.5 794 0.626 0.5610 0.5693 0 5497 0 0156 0 1120 0 8293 
0.0190.0490.0556 700.2 788.3 724.6 614.4 0.321 1-0.0023 0.910.9 789 0.618 0.5539 0.5622 G.S440 0 OUJS 0 1043 0 8276 
0.024 0.060 0.0675 716.6 803.0 727.6 613.7 0.1360 0.0000 -1.0 9.0 803 0.641 0.5736 0.582G 0.5&66-0 0099 0 0 8322 
0.027 0.069 0.0783 746.6 838.6 744.5 614.4 -0.0229 0.0000 -2.8 7.1 839 0.691 0.6139 0.6275 0.6092-0.0309 0 0759 0 8423 
0.032 0.081 0.0910 774.4 864.5 746,6 613.2 -0 . 2679-0 . OOX -5.6 4.4 065 0.727 0.6432 0 0499 0 6414-0 0635 0 0489 0 8502 
0.037 0.093 0.1055 801.9 903.8 771.5 614.4 -0.2593-0.0028 -5.5 4.5 904 0.772 0.6790 0.6862 0.6769-0 0658 0 0528 0 0606 
0.037 0.093 0.1055 804.7 904.4 760.9 614.4 -0.3605-0.0037 -6.6 3.3 905 0.773 0.6795 0.6853 0 6784-0 0799 0 0391 0 8608 
0.037 0.093 0.1055 804.5 901.6 759.2 613.8 -0.3780-0.0037 -6.9 3.1 902 0.771 0.6778 0.6832 0.6768-0 0821 0 0366 0 8603 
0.040 0.102 0.M57 829.5 924.5 762.7 612.9 -0.5200-0.0055 -8.5 1.4 925 0.798 0.6993 0.7021 0.6990-0 1050 0 0175 0 8669 
0.046 0.116 0. 1213 858.6 963.0 704.7 613.8 -0.5227-0.0056 -8.5 1.4 964 0.837 0.7293 0.7323 0.7291-0. 1 100 0 0179 0 8767 
0.0490.1250.14.2 900.01000.1 705.8 614.7 -0.7269-0.0204-1 1 .0 .0 1003 0.874 0.7574 0.7549 0 7573-0. 1464-0 0136 0 8865 
0.055 0.139 0.1572 960.4 1063.1 797.0 613.7 -0.8860-0.0365-12.8 -^.9 1070 0.935 0.8024 0.7944 0.8014-0.1804-0.0399 0.9033 
0.059 0.150 0.1689 1020.3 1136.2 815.6 612.4 -0.9380-0.0404-13.4 -3.4 1145 0.996 0.8466 0.8363 0.8451-0 1906-0 0504 0 9216 
0.065 0.165 0.1065 ’085.6 1219.7 831.9 611.2 -0.9721-0.0429-13.7 -3.8 1231 1.059 0.8903 0.8781 0.8884-0.2144-0 0587 0 9414 
0.074 0.188 0.2120 1159.3 13X.3 869.1 609.4 -0.9180-0.0389-13.1 -3.2 1343 1.134 0.9407 0.9300 0 9392-0 2171-00525 09666 
0.074 0.188 0.2123 1161.1 1339.6 869.1 609.0 -0.8997-0.0375-12.9 -3.0 1352 1.140 0.9447 0.9347 0.9434-0 2148-0 0495 0 9687 
0.074 0.188 0.2123 1159.1 1336.6 871.6 609.0 -0.8950-0.0372-12.9 -3.0 1349 1.138 0.9434 0.9336 0.9422-0.2137-0 0486 0.9680 
0.084 0.213 0.2403 1207.3 1412.6 897.7 609.0 -0.8596-0.0346-12.5 -2.6 1425 1.183 0.9730 0.9644 0 9720-0 2140-0 0436 0 9842 
0.093 0.235 0.2658 1233.4 1465.2 921.9 608.3 -0.8036-0.0298-11 .9 -2.0 1477 1.214 0.9924 0.9859 0.9918-0.2077-0.0338 0.9955 
0.103 0.261 0.2950 1245.4 1487.5 944.3 6C9.4 -0.7668-0.0253-11.5 -1.5 U97 1.224 0.9987 0.9938 0 9984-0 2013-0 0263 0 9992 
0.112 0.284 0.3202 1248.0 1493.3 960.4 609.4 -0.7391-0.0219-11.1 -1.2 1502 1 .226 1.0003 0.9965 1 0001-0 1959-0 0206 1 0002 
0.122 0.310 0.3499 1247.8 1491 .7 963.8 608.5 -0.7360-0.0215-1 1.1 -1.1 1500 1 .226 1 .0004 0.9967 1 0002-0 1953-0 0199 1 0002 


TST-356 PH-1 TN-<36 227.3 ID-PRESS0UT4 24 JUN 83»23.04 CONT. PAGE 80 


0 140 0.356 0.4020 1250.6 14<M.8 <573.9 
0.140 0.356 0.4020 1249.3 1495.5 979.3 
0.1400.3560.40181251.41495.9 960.7 

0 159 0.403 0.4556 1249.9 1496.6 978.4 
0.178 0.453 0.5114 1245.8 1494.8 974.8 
0.197 0.501 0.5652 1244.9 1495.1 977.3 

0 216 0 548 0.6190 1241 .9 1494.3 975.7 
0 235 0.597 0.6745 1244,9 1496.7 906.^ 
0.253 0.643 0.7258 1242.1 1495.5 966.7 
0.273 0.693 0.7822 1242.1 1495.9 990.9 
0.291 0.739 0.8343 1240.8 1495.0 990.5 
0 310 0.789 0.8904 1235.2 1493.0 966.0 
0.330 0.837 0.9450 1235.0 1492.7 989.0 
0 349 0.886 1.0000 1232.5 1492.5 989.7 
0.349 0.886 1.0000 1232.5 U92.0 988.0 


609 3 -0.7231-0.0199-10.9 -1.0 1502 1 ,227 
611.4 -0.7084-0.0181-10.8 -0.6 1502 1.224 
611.4 -0.7129-0.0187-10.8 -0.9 1503 1 .224 

612.0 -0.7096-0.0183-10.8 -0.8 1504 1.224 

612.0 -0.7048-0.0177-10.7 -0.8 1502 1.222 
612 0 -0.6968-0.0167-10.6 -0.7 1502 1.222 

609.6 -0.6906-0.0159-10.5 -0.6 1500 1.225 

611.1 -0.6778-0.0144-10.4 -0.4 1502 1.224 

612.0 -0.6701-0.0134-10.3 -0.4 1501 1.222 

612.7 -0.6623-0.0125-10.2 -0.3 1501 1 .221 

612.7 -0.6601-0.0122-10.2 -0.2 1500 1 .220 

610 9 -0 6516-0 0111-10.1 -0.1 1497 1.222 

609.1 -0.64O2-0. 0106-10.0 -0.1 1497 1.224 

607.9 -0.6367-0.0102 -9.9 0.0 1496 1.225 

607 3 -0.6407-0.0104 -9.9 0.0 1496 1 .226 


1.0006 0.9974 1 .OGOi-0. 1926-0.0172 1.0003 
0 9987 0.9962 0.9906-0.1892-0.0141 0.9992 
0 9969 0.9962 0.9988-0.1902-0.0151 0.9994 
0 9987 0.9960 0.9966-0.1895-0.0144 0.9992 

0 9900 0 9956 0.9979-0.1883-0.0133 0.9988 

0 9900 0 9959 0.9979-0.1866-0.0117 0.9988 

0 999t 0.9977 0.9995-0.1856-0.0104 0.9997 
0 9990 0.9976 0.9969-0.1829-0.0077 0.9994 
0.9976 C 9966 0.9976-0.1810-0.0061 0.9906 

0 9970 C v962 0.9970-0.1793-0.0045 0.9982 

0 9967 C 9960 0.9967-0.1788-0.0040 0.9900 

0.9974 0.9970 0 .9974-0 771 -0.0022 0.9964 
0 9987 0.9985 0.9987-0.1762-0.0011 0.9992 

0 9997 0.9998 0.9997-0.1744 0.0008 0.9910 

1 0000 1.0000 1.0000-0.1753 0.0000 1.0000 



TST-35«5 PH-1 TN-t>6 227.5 


ID-PflESSOUTi 


24 JUN 83»23.04 


PAGE 8t 


PUN-SEQ 

227.5 


MACH RK, L. Hh PT P TTR TR 

0.852 2.R0O e.78 15U <U2 548.8 47<5. 

COM^ W N YE «; TE VE UE 
‘04 45 0.346 1 .22R 421 1236 1218 


Y yCM Y/YE PL pc PR 
0.007 0.018 0.0207 642.4 703.6 687.7 

0.009 0.023 0.0267 649.7 716.6 696.6 
0.0090.0240.0272 643.8 711.3 688.6 
0.0090.0230.0267 643.7 710.1 687.2 

0.011 0.028 0.0324 652.2 720.5 690.9 
0.013 0.033 0.0381 658. Q 726.5 690.4 

0.015 0.039 0.0441 669.6 740.8 692.3 

0.019 0.049 0.0658 694.9 767.6 706.0 
0.019 0.049 0.0561 697.2 776.4 713.1 

0.0200.0500.0567 696.1 775.5 709.0 

0.023 0.058 0.r'S5 716.5 794.1 714.4 

0.0270.0680.0.78 741.9 827.6 734.8 
0.031 0.078 0.0892 770.5 857.7 738.7 
0.037 0.093 0.1064 794.9 890.0 754.6 

0.0370.0930.1064 797.2 891.6 750.7 

0.036 0.092 0.1052 798.7 892.3 745.0 
0.0400.1000.1144 821.6 913.2 752.3 

0.0450.1130.1290 856.9 953.5 767.6 
0.0490.1250.1418 903.81003.3 779.6 
0.055 0,139 0.1581 955,7 1060.4 792.4 

0.058 0.147 0.1672 1018.7 1133.3 813.2 
0.064 0.161 0.1838 1073.4 1206.9 826.1 
0.074 0.187 0.2132 1169.4 1350.0 870.1 
0.074 0.187 0.2129 1171.9 1356.3 873.5 
0.0740.1870.21351173.31360.5 871.9 
0.084 0.213 0.2424 1209.3 1420.3 893.5 
0.092 0.234 0.2661 1229.2 1458.4 923.2 
0.102 0.250 0.2941 1242.3 1484.1 940.7 

0.111 0.283 0.3224 1246.5 1490.4 953.2 
0.122 0.309 0.3515 1245.6 1489.9 960.4 


Q alpha 
2 478.5 5.00 

U1E PSIE DELU nCTA Th€T1 DSTAR DSTl 
1236-10.0 0.1017 0.0122 0.0116 0.0318 0.031 


PW Y4 Y6 PSI DPSI PCC ML 

612.8 1.1751-0.0822 10.4 20.3 707 0.469 

612.6 1.0797-0.0661 9.319.3 7190.497 

610.8 0.9925-0.0554 8.4 18.4 714 0.ii89 

609.4 0.9742-0.0531 0.2 18.2 712 0.490 

608.2 0.7926-0.0279 6.2 16.2 722 0.513 

606.4 0.5050-0.0161 3.9 13.9 729 0.532 

605.7 0.3796-0.0017 1.6 11.6 741 0.555 

603.7 0.1653 0.0000 -0.7 9.3 768 0.606 

604.4 0.2233 0.0000 -0.2 9.8 776 0.619 

603.9 0.1767 0.0000 -0.6 9.4 776 0.619 

603.2-0.02600.0000-2.9 7.1 7940.649 

605.0 -0.0801 0.0000 -3.5 6.5 828 0.693 

605.1 -0.3089-0.0037 -6.1 3.9 858 0.733 

606.2 -0.3495-0.0037 -6.5 3.5 890 0.770 

606.7 -0.3952-0.0037 -7.0 2.9 892 0.771 

600.7 -0.4452-0.0037 -7.6 2.3 893 0.769 

608.1 -0.5490-0.0067-8.9 1.1 9140.794 

607.2 -0.6324-0.0101 -9.8 0.1 955 0.839 

607.2 -0.7690-0.0256-11 .5 -1.5 1007 0.889 

607.2 -0.8765-0.0358-12.7 -2.7 1067 0.942 

607.6 -0.9458-0.0410-13.4 -3.5 1142 1.001 

606.4 -0.9619-0.0422-13.6 -3.6 1218 1.056 

604.8 -0.9062-0.0380-13.0 -3.0 1363 1.152 

604.9 -0.8943-0.0371-12.9 -2.9 1369 1.155 

604.6 -0.8918-0.0370-12.9 -2.9 1373 1.159 

603.7 -0.8560-0.0343-12.5 -2.5 1433 1.195 

605.8 -0.8008-0.0296-11.9 -1.9 1470 1.213 
606.7 -0.7681-0.0255-11.5 -1.5 1494 1 .225 
606.7 -0.7510-0.0234-11.3 -1.3 1500 1 .229 

605.3 -0.7372-0.0217-11 .1 -1.1 1498 1.230 


H HI RTH RTH1 

6 2.6 2.7 3.298E*02 3.121E«-02 


V/VE UAC U1/U1E U/UE U1/U1E F.tO/ 
0.4260 0.4255 0.3995 0.0778 0.1481 0.:^17 
0.4503 0.4511 0.4249 0.0743 0.1490 G 8059 
0.4438 0.4458 0.4212 0.0658 0.1399 0.8047 
0.4444 0.4466 0.4222 0.0644 0.1386 0.8049 
0.4638 0.4682 0.44S4 0.0512 0.1295 0.8063 
0.4804 0.4866 0.4663 0.0335 0.1155 0.8114 
0.5003 0.5078 0.4902 0.0141 0.1003 0.8153 
0.5431 0.55 U 0.5360-0.0068 0.0875 0.8244 
0.5537 0.5622 0.5457-0.0021 0.0939 0.8268 
0.5535 0.5619 0.5461-0.0060 0.3900 0.8267 
0.5705 O.50bb 0.5741-0.0295 0 0714 0.8326 
0.6148 0.6231 0.6108-0.0376 C.0698 0.8418 
0.6466 0.6529 0.6451-0.0692 0.0442 0.8505 
0.6761 0.6820 0.6748-0.0780 0.0407 0.8591 
0.6768 0.6020 0.6759-0.0843 0.0345 0.8593 
0.6749 0.6792 0.6743-0.0910 0.0276 0.8587 
0.6945 0.6%7 0.6943-0.1005 0.0136 0.0647 
0.7290 0.7293 0 . 7290-0 . 1 266 0.0016 0.8760 
0.7673 0.7635 0.7670-0. ’551 -0.0202 0.8895 
0.9058 0.7982 0.8049-0.1796-0.0383 0.9042 
0.8481 0.8375 0.8465-0.2002-0.0513 0.9218 
0.8868 0.8751 0.8850-0.2119-0.0563 0.9394 
0.9508 0.9406 0.9494-0.2174-0.0505 0 9718 
0.9530 0.9433 0.9518-0.2158-0.0485 0.97» 
0.9550 0.9454 0.9538-0.2158-0.0481 0.9741 
0.9785 0.970G 0.9776-0.2146- 3.0427 0.9873 
0.9899 0.9836 0.9894-0.2066-0.0326 0.9940 
0.9977 0.9928 0.9974-0.2014-0.0261 0 9986 
0.9997 0.9954 0.9994-0. 1983-0.0225 0 9998 

1.0004 0.9960 1.0002-0.1955-0.0197 1.0003 


TST-356 

0.139 0 
0.139 0 
0.139 0 
0.157 0 
0.177 0 
0.195 0 
0.215 0 
0.234 0 
0.252 0 
0.271 0 
0.289 0 
0.306 0 
0.327 0 
0.346 0 
0.346 0 


PH-1 

I TN-66 

227.5 


ID-PTCSS0UT4 

353 

0.4023 

1244.9 

1490.2 

964.2 

604.0 

353 

0.4023 

1246.6 

1491 .6 

969.3 

605.7 

353 

0.4023 

1246.6 

1491 .5 

968.8 

605.7 

399 

0.4541 

1244.7 

1492.7 

971 .6 

605.9 

450 

0.5123 

1241 .3 

1491 .3 

968.6 

605.4 

497 

0.5655 

1244.2 

1494.1 

979.9 

606.0 

547 

0.6226 

1239.6 

1492.4 

976.6 

606.7 

594 

0.6769 

1240.8 

1493.2 

961.0 

608.7 

640 

0.7283 

1239.0 

1492.7 

961 .9 

608.9 

689 

0.7843 

1233.6 

1490.4 

976.6 

607.7 

734 

0.8357 

1236.0 

1491 .1 

963.0 

607.1 

783 

0.8914 

1232.9 

1490.4 

964.6 

607.5 

831 

0.9466 

1230.0 

1488.8 

963.5 

605.2 

878 

0.9997 

1229.3 

1488.8 

964.6 

605.0 

878 

1 .0000 

1230.0 

1488.8 

984.7 

603.6 


24 JUN 83*23.04 CONT. 


-0.7277-0 

-0.7228-0, 

-0.7240-0 

-0.7101-0, 

-0.7060-0, 

-0.6915-0, 

-0.6844-0, 

-0.6795-0, 

-0.6727-0 

-0.6669-0, 

-0.6632-0 

-0.6505-0, 

-0.6454-0 

-0.6410-0 

-0.6431-0, 


0205- 

0199- 

0200 

0183- 

0178 

0160 

0152 

0146 

0137 

0130 

0126 

0110 

0106 

0104 

0105 


11.0 

10.9 

■10.9 

10.8 

■10.7 

10.6 

■10.5 

■10.4 

■10.3 

•10.3 

■ 10.2 

• 10.1 

■ 10.0 

-9.9 

■ 10.0 


- 1 .0 
-1 .0 
- 1 .0 
- 0.8 
- 0.8 
- 0.6 
-0.5 
-0.4 
-0.4 
-0.3 
- 0.2 
- 0.1 
- 0.0 
0.0 
0.0 


1496 : 
1499 1 

1499 1 

1500 1 
1496 1 
1500 1 
1496 1 
1499 1 
1496 1 

1495 1 

1496 1 
1495 1 
1493 1 
1493 1 
1493 I 


82 

.232 1.0015 
.230 1.0004 
.230 1.0004 
.2X 1.0004 
.230 1.0003 
.227 0.9968 
.225 0.9974 
.225 0.9976 
.225 0.9972 
.225 0.9974 
.226 0.9900 
.225 0.9972 
.227 0.9906 
.227 0.9988 
.229 1.0000 


0.9963 
0.9973 
0.9972 
0.9979 
0.9979 
0.9969 
0.9959 
0.9963 
0.9961 
0.9965 
0.9973 
0.9970 
0.9906 
0.9988 
1 .0000 


1.0014-0.1938-0.0177 1.0009 

1.0003- 0.1925-0.0167 1.0002 
1 X02-0. 1928-0.0169 1 .0002 

1 .0003- 0. 1C99-0. 01 40 1.0003 
1 0002-0- 189v' -0.01 31 1.0002 
0.9967-0.1857-0.0101 0.9992 
0.9974-0.1840-0.0006 0.9964 
0.9976-0.1830-0.0076 0.9906 
0.9972-0.1815-0.0062 0.9963 
0.9974-0.1803-0.0050 0.9984 
0 9960-0.1797-0.0042 0.9988 
0 9972-0.1769-0.0015 0.9963 
0.9906-0.1760-0.0005 0.9992 
0.9908-0.1752 0.0004 0.99>-' 
1.0000-0.17580.0000 1.0000 



TST- 356 PH-1 TN-66 228.1 ID-PRESSOUTi 2i JlH 83*23.04 PAGE 83 

RUN.SEQ 

228.1 


MACH RH/L RK PT P TTR TR Q ALPHA 

0.822 2.^2 6.81 1541 989 547.8 482.5 467.9 5.00 

COW^ W N YC ME T£ VE UE U1E PSIE LELU T>€TA T>€T1 DSTAR DST1 H HI RTH RTmi 

19 104 45 0.347 1.147 434 1 1 70 1153 • 1 70 -9. 7 0. i019 0.0106 0.0107 0 .0260 0.0266 2.4 2.5 2.903E>02 2.931E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.010 0.025 G.02«3 767.3 873.1 814.8 674.5 0.5796-0 0156 

0.0110.0280.0320 772.6 885. j 510.:, t?^.9 0.5121-0.0000 

0.011 0.028 0.0314 774.5 892.2 821.4 676.5 0.4975-0.0064 

0.011 0.028 0.C314 783.7 899.0 826.7 676.7 0.4585-0 0042 

0.013 0.033 0.0380 776.1 895.7 822.8 675.4 0.4653-0.0057 

0.015 0.037 0.0419 789.9 915.8 832.7 675.4 0 4101-0.0017 

0. 017 0.043 0.0493 801.4 934.7 840.5 676.3 0.3444-0.0021 

0.021 0.053 0.0599 826.4 965.7 854.7 678.1 0.2261 0.0000 

0.0210.0530.0699 821.1 962.2 849.8 679.3 0.225900000 

0.021 0.053 0.0604 817.6 958.0 847.6 679.7 0.2395-0.0002 

0.0250.0630.0713 838.2 983.6 859.5 680.9 0.15780.0000 

0-029 0.073 0.0832 058.21011.6 869.2 682.9 0.07480.0000 

0.032 0 082 0.0916 864.0 1021.7 870.0 683.2 0 0384 0 0000 

0.03t 0,091 0.1029 868.8 1025.2 866.4 680.2 -0.0150 0 0000 

0.036 O.uOt 0.1031 870.2 1027.1 868.0 678.1 -0013800000 

0.03b 0.091 0.1031 875.3 1032.5 868.5 677.0 -0.0427 0.0000 

0.041 0.103 0.1’74 39’. 2 1053.5 876.4 677.7 -0.0670 0 0000 

0.0440.1130.1232 922.91093.0 891.0 678.2-0.1674-0.0009 

0.0500.1280.1447 943.21115.2 893.6 678.2 -0.2519 0.0027 

0.065 0.139 0.1572 976.7 1155.5 907.4 678.8 -0 3246-0 0037 

0.059 0.151 0.1715 1012.0 1198.7 921.6 680.5 -0.3897-0 0037 

0.06J 0.161 0.1823 1047.9 1237.8 930.3 680.0 -0.4713-0 0037 

0.073 0.185 0.2102 1134.1 1342.1 963.6 680.5 -0 5817-0 0000 

0.073 0.185 0.2102 1133.1 1343.3 963.0 680 5 -0 5759-0 0078 

0.073 195 0.20% M36.8 1347.9 966.1 680 5 -0.5759-0 0078 

0.083 : 212 0.2400 1199.9 1424.5 988.0 68l 1 -0 6411-0 0104 

0.092 :• 233 0.2642 1234.8 1468.5 999.7 680.5 -0 6694-0 0133- 

0.102 0.4i59 0.293b 1268.5 1511.3 1013.9 680.0 -0 6079-0 0156- 

0.111 0.283 0.3212 1280.8 1526.9 1021.5 678.2 -0.6903-0 0159- 

0.121 0.308 349’ 1206.1 1530.6 10X1.9 677.7 -0 6060-0 0154- 


Ps: DPSI PCC ML V/VE U/UE U1/U1E W/UE W1/U1E RHO/ 

3.9 13.6 074 0.629 0.5934 0.6006 0.5768 0.0407 0.1391 0.8544 

3.1 12.8 886 0.644 0.6069 0.6147 0.5918 0.0332 0.1342 0.8576 

2.9 12.6 893 0.651 0.6122 0.6203 0.5975 0.0317 0.1336 0.8588 

2.5 12.2 399 0.659 0.6195 0.6279 0.6056 0.0272 0.1306 0.0606 

2.8 12.5 8% 0.657 0.6178 0.6260 0.6032 0.0305 0.133/ 0.8602 

1.9 11.6 916 0.682 0.6397 0.6485 0.6265 0.0220 0.1289 0.8655 

1.2 10.9 935 0.704 0.6581 0.6675 0.6464 0.0137 0.1240 0.8703 

-0.2 9.5 966 0.737 0.6057 0.6956 0.6763-0.0023 0.1131 0.8:^77 

-0.2 9.5 962 0.731 0.6007 0.6905 0.6714-0.0023 0.1123 0.3763 

-0.1 9.6 958 0.725 0.6762 0.6060 0.6667-0.0007 0.1131 0.8751 

-0.8 8.9 984 0.752 0.6903 0.7003 0.6898-0.0095 0.1082 0.8813 

-1.8 7.9 1012 0.778 0.7201 0.7302 0.7132-0.0224 0.0993 0.8876 

-2.2 7.5 1022 0.788 0.7201 0.7381 0.7218-0.0280 0.0951 C.8900 

-2.8 6.9 1025 0.7% 0.7346 0.7444 0.7293-0.0358 0.0886 0.8920 

-2.7 6.9 1027 0.801 0.7388 0.7406 0.7334-0.0358 0.0893 0.8933 

-3.1 6.6 1032 0.007 0.7444 0.7541 0.7394-0.0402 0.0859 0 8951 

-3.5 6.2 1053 0.826 0.7597 0.7692 0.7554-0.0474 0.0814 0.-»000 

-4.4 5.3 1093 0.061 0.7878 0.7968 0.7845-0.0617 0.0722 0,9093 

-5.4 4.3 1116 0.881 0.8031 0.8111 0.8009-0.0766 0.0600 0.9146 

-6.2 3.4 1156 0.913 0.8284 0.B354 0.8269-0.0912 0.0498 0 9238 

-7.0 2.7 1200 0.944 0.0522 0.0581 0.8512-0.1051 0.0401 0.9328 

-7.9 1.8 1239 0.973 0.8743 0.8785 0.0739-0.1224 0.0267 0.9417 

-9.2 0.4 1344 1.042 0.9257 0.9269 0.9257-0.1508 0.0071 0.%37 

-9.2 0.5 1346 1.043 0 9262 0.9276 0.9262-0.1498 0.0082 0.9640 

-9.2 0.5 1350 1.045 0.9283 0.92% 0.9282-0.1501 0.0083 0 96*9 

-9.9 -0.3 1428 1.092 O.%10 0.%10 0. %1 8-0 . 1606-0.0045 0.9807 

10.3 -0.6 1473 1.118 0.9803 0.9705 0.9003-0. 1776-0. O’ 03 0 9899 

10.5 -0.8 1517 1.143 0.9976 0.995<3 0.9975-0.1046-0.0144 0.9987 

10.5 -0.9 1533 1.154 1.0049 1.0023 1.0048-0.1864-0.0150 1.0026 

10.5 -0.8 1536 1.156 1.0066 1.0041 1.0065-0.1858-0.0141 1,0035 
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0.139 0.354 0.4017 1287.8 15X.4 1038.7 
0.1390.3540.4011 1289.2 1531.1 1039.7 
0.139 0.354 0.4014 1289.6 1531.1 1039.7 
0.158 0.402 0.4561 1288.3 1530.6 1045.9 
0.178 0.452 0.5124 1206.9 15X.1 1Q47.0 
0.196 0.497 0.5642 1287.8 15M.4 1049.3 
0.215 0.547 0.6209 1284.4 1529.3 1046.8 
0.234 0.595 0.6755 1280.7 1527.4 1045.1 
0.253 0.644 0.7305 1279.3 1526.3 1044.5 
0.272 0.690 0.7825 1278.1 1524.2 1047.9 
0.291 3.738 0.8375 1275.3 1522.8 1046.8 
0.309 0.706 0.9918 1273.2 1521.4 1046.8 
0.328 0.834 0.9465 1272.6 1520.7 1047.7 
0.347 0.882 1.0006 1271.6 1520.2 1048.6 
0.347 0.881 1.0000 1270. 1520.2 1047.5 


674.7 -0.6785-0.0144-10.4 -0.7 1536 1.160 
6/4.7 -0.6804-0.0147-^0.4 -0.7 1537 1.160 

674.5 -0.6817-0.0148-10.4 -0.8 1537 1.160 
675.9 -0. 6669-0. 01X-10. 3 -0.6 1535 1.158 

676.5 -0.6607-0.0123-10.2 -0.5 1535 1.157 

677.0 -0.6590-0.0121-10.2 -0.5 1535 1.156 

676.5 -0.6533-0.0114-10.1 -0.4 1533 1.156 

676.8 -0.6466-0.0106-10.0 -0.3 1531 1.155 

676.5 -0.6444-0. 0106-10.0 -0.3 15X 1.154 

678.6 -0.6373-0.0103 -9.9 -0.2 1528 1.151 

678.6 -0.6315-0.0100 -9.8 -0.2 1526 1.150 
679.3 -0.6263-0.0098 -9.8 -0.1 1525 1.148 

678.2 -0.6239-0.0097 -9.7 -0.1 1524 1.149 

680.2 -0.6 193-0. 0095 -9.7 -0.0 1524 1.144 

680.0 -0.6188-0.0095 -9.7 0.0 1524 1.147 


1.0090 1.0067 1 .0089-0.1847-0.0125 1.0048 
1.0093 1.0070 1 .0092-0. 1861 -0.01 X 1.0049 
1 0094 1.X71 1 .0093-0.1854-0.0132 1.0050 
1.X78 1.0060 1.X77-0. 1820-0. 0101 1.0041 
1.X70 t.0055 1 .X70-0. 1806-0.0088 1.0037 
1.00 d 7 1.0C52 1 .G066-0.1802-0.00e/ 1 .X35 
1.0066 1.0054 1 .0066-0. 1790-0. X7^ 1.0035 
1.0055 1.0045 1.0055-0.1774-0.0058 1.0029 
1.0054 1.0045 1.0054-0.1769-0.0053 1.0029 
1.0028 1.0021 1 .0028-0. 1750-0. X39 1.0015 
1.0023 1.X18 1 .0022-0.1737-0.0027 1.0012 
1.X11 1.0008 1 .X11-0. 1724-0. X16 1.0006 
1.X17 1.0015 1.X17-0 17X-0 XII 1 0009 
0.9999 0.9998 0.9999-0.1707-0 0X1 0 9999 
1.00X 1.00X 1.00X-0.1706 O.OOX 1.0CX 
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RLN.SEQ 

228.3 

MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.822 2.'«3 b.8l 1541 9G9 547.5 482.3 467.^ 5.00 

COM^ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU T>€TA TfCTt OSTAR 0ST1 H HI RTH RThI 


19 104 450,3491.153 432 1 175 1159 1175 -9.7 0. 1033 0.01 


Y YCM Y/YE PL pc PR PW Y4 Tb 
0.010 0.025 0.0284 756.5 0b2.2 806.4 674.5 0.6168-0.0175 

0.012 0.031 0.0349 783.0 898.2 827.3 675.7 0.4760-0.0052 

0.0120.0300.0335 772.6 890.3 821.2 675.4 0.5212-0.0091 

0.012 0.029 0.0332 773.1 887.6 819.6 674.1 0.S399-0.0078 

0.0140.0370.0414 780.9 901.8 825.9 674.0 0.4567-0.0042 

0.0160.0410.0468 788.1 915.3 831.2 674.0 0.4074-0.0015 

0.019 0.048 0.053b 800.1 932.3 838.1 674.0 0.3353-0.0021 

0.0230.0580.0652 809.1 960.2 841.1 674.0 0.2556-0.0006 

0.0230.0590.0660 82’ .8 964.4 849.1 674.8 0.21130.0000 

0.023 0.059 0.0660 822.5 963.7 848.5 674.8 0.20X 0.0000 

0.027 0.069 0.0774 838.4 985.6 857.8 675.4 0..407 0.0000 

0.031 0.0780.0876 852.4 1003.5 861.1 675.4 0.05900.0000 

0.033 0.085 0.0968 864.7 1016.3 8o3.3 674.0 -0 0096 0.0000 

0.037 0.095 0.1074 888.5 1048.0 875.3 674.8 -0.0797 0.0000 

0.03/0.0950.1074 881.81042.5 870.5 674.8-0.06800.0000 

0.037 0.094 0.1062 882.6 1046.5 872.1 678.4 -0.0625 0.0000 

0.0430.1090.1232 907.51071.5 881.5 o77. 8 -0.1470-0.0005 

0.047 0.119 0.1340 924.6 1093.1 883 8 677.3 -0.2162-0,0019 

0.051 0.131 0.1473 952.8 1126. 898.3 677.8 -0.2708-0.0031 
0.055 0.U1 0.1586 985.8 1164.2 909.0 678.0 -0 3645-0 0037 

0.062 0.157 0.1770 1021.3 1207.7 919. b b78.5 -0.4286-0.0037 

0.065 0.166 0 1069 1071 .2 12t3. 6 940.9 678.7-0.5061-00049 

0.075 0.191 0.2150 1150.1 1360.4 965.7 678.5 -0.6093-0 0091 

0.075 0.191 0.2155 1149.4 1361.7 963.3 67b. 8 -0.b095-0.0091 

0.075 0.191 0.2155 1153.4 13b5.2 964.9 675.7 -0.6162-0.0094 

0.005 0.216 0.2438 1209.3 1433.5 983.1 674.3-0.6707-0.0135- 
0.094 0.239 0.2698 1245.3 1482.1 1002.1 674.5 -0.6787-0.0145- 

0.103 0.2b2 0.2961 I2b9.l 1513.8 1015.4 675.2 -0 6830-0 0150- 

0.114 0.288 0.3253 1282.0 1527.6 1024.8 675.4 -0.6874-0 0155- 

0.123 0.312 0.3522 1287.0 1531.3 1031.9 b7t>.8 -0 6858-0 0153- 


7 0.0118 0.0281 0.028'^ 2.4 2.4 3.198E*02 3.215E*02 


PSI OPSI PCC ft. V/VE U/UE U1AHE W/lJE WlAJlE .9H0/ 

4.3 14.0 864 0.614 0.5773 0.5840 0.5601 0.0438 0.’396 0.3493 

2.7 12.4 899 0.660 0.6171 0,6254 0.6028 0.0293 0.1324 0.8506 

3.2 12.9 891 C.650 0,6091 0.6170 0.5937 0.0345 0.1360 0.8566 

3.1 12.8 888 0.649 0.6078 0.6158 0.5928 0.0330 0.1344 C.8563 

2.5 12.2 902 0.067 0.6238 0.6323 0.6098 00272 0.1315 0.9602 

1.9 11.6 915 0.684 0.6382 0.6471 0.6251 0.0216 0.1285 0.8638 

1.1 10.8 933 0.705 0.6559 0.6653 0.6444 0.0125 0.1227 0.9683 

C.! 9.8 950 0.726 0.6734 0.6832 0.6635 0.0016 0.1151 0.87X 

-0.3 9.4 9&4 0.740 0.6855 0.6955 0.6763-0.0038 0.1119 0.8764 

-0.4 9.3 964 0.739 0.6849 0.69/9 0.6758-0.0047 0.1109 0 8762 

-0.9 8.8 906 G.7b2 0.7039 0.7141 0.6957-0.0114 0.1076 0 8816 

-1.9 7.8 1003 0.781 0.7193 0.7293 0.7127-0.0247 0.0972 0.8062 

-2.7 7.0 1016 0.796 0.7316 0.7414 0.7261-0.0349 0.0093 0.0899 

-3.5 6.3 1048 0.825 0.7563 0.7649 0.7508-0.0461 0.0823 0.8974 

-3.3 6.4 1043 0.820 0.7512 0.7608 0.7466-0.0442 0.0835 0.8961 

-3.3 6.4 1046 0.819 0.7500 0.7597 0.7453-0.0434 0.0841 0 0957 

-4.2 5.5 1072 0.843 0.7693 0.7784 0.7653-0.0570 0.0740 0.9020 

-5.0 4.7 1093 0.863 0.7853 0.7937 0.7827-0.0692 0.0646 0.9075 

-5.6 4.1 1128 0.891 0.8074 0.8152 0.8054-0.0801 0.0576 0.9152 

-6.6 3.1 1165 0.921 0.8306 0.8371 0.8293-0.0965 0.0453 0.9238 

-7.4 2.3 1209 0.953 0.8552 0.0603 0.8545-0.1123 0.0339 0.9333 

-8.3 1.4 1265 0.992 0.8849 0.^3 0.8847-0.1302 0.0211 0.9454 

-9.6 0.1 13b3 1.056 0.9314 0.9318 0.9314-0.1571 0 0022 0 9659 

-9.6 0.1 1364 1.059 0.9335 0.9339 0.9335-0.1575 0.0022 0.9669 

-9.7 0.1 1368 1.062 0.9360 0.9362 0.9360-0.1592 0 0009 0 9681 

10.3 -O.-i 1438 1.106 0.9671 0.9654 0.9671-0.1755-0.0100 0 9831 

10.4 -0.7 1487 1.133 0.9062 0.9641 0.9962-0.1806-0.0119 0 9928 

10.4 -0.7 1519 1.150 0.9977 0.9954 0.9977-0.1836-0 0129 0 9988 

10.5 -0.8 1533 1.150 1.0028 1.0003 1.0027-0.1954-0.0139 1.0015 

10.5 -0.8 153^ 1.153 1 .iX)29 1.0005 i .0028-0 . 1851 -0 .01 3b 1 0016 
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O.Ul 0.358 0.4034 
0.141 0.35E 0.4034 
0.141 0.368 0.4034 
0.169 0.404 0.4563 
0.179 0.456 0.5132 
0.196 0.502 0.5667 
0.218 0.562 0.6233 
0.236 0.596 0.6751 
0.264 0.646 0.7283 
0.273 0.''94 0.782b 
0.292 0.741 0.8364 
0.310 0.788 0.8888 
0.330 0.839 0.9462 
0.349 0.88b 0.9992 
0.349 0.886 1 .0000 


1289 

.5 

1532 

.2 

1041 

. 1 

680 

.3 

1289 

. 7 

’532 

.0 

1040 

.6 

680 

. t 

1289 

.9 

1532 

.0 

1039 

.4 

673 

.5 

1289 

.7 

1532 

3 

104-3 

.2 

678 

.5 

1287 

.6 

1531 

^5 

1047 

.4 

678 

.5 

129b 

.7 

1531 

3 

1048 

.2 

677 

.8 

1281 

.6 

1529 

.9 

10-2, 

.6 

676 

.8 

1279 

.6 

1528 

.5 

1040 

.8 

673 

.0 

I27d 

,2 

1527 

.4 

1044, 

.7 

673 

.9 

1277 

.0 

1525 

.7 

1045. 

.4 

674 

.3 

127T 

.3 

1523. 

4 

1040. 

6 

672. 

,5 

1272 

7 

1522 

8 

1043, 

6 

670. 

"T 

. f 

1270 

8 

1521 , 

4 

1043 

8 

671 , 

5 

1271 

2 

1520, 


1047. 

7 

673. 

,8 

1272 

2 

152’ . 

6 

1047. 

7 

675, 

.0 


-0.6770-0.0143-10.4 -0.7 1537 
-0.6739-0.0145-10.4 -0.7 1®^7 
-0.69’8-0. 0149-10. 4 -0.7 1537 
-0.6702-0.0134-10.3 -0.6 1537 
-0.O599-0.0122-10.2 -0.5 1536 
-0. 6554-0. u1 16-10.1 -0.4 1536 
-0.6490-0.0109-10.1 -0.3 1534 
-0.6485-1J.0108-10.0 -0 3 1532 
-0.6381-0.0103 -9.9 -0.2 1531 
-0.6354-0.0 ’02 -9.9 -0.2 1529 
-C. 6280-0 0099 -9.8 -0.1 1527 
-0.6284-0.0099 -9.8 -0.1 152b 
-0.6.305-0.0097 -9.7 -C.O 1525 
-0.6182-0.0095 -9.7 0.0 1524 
-0.6209- 0.009b -9.7 0.0 1525 


1.154 

1.154 
1.15b 
1.156 

1.155 
1 . 156 

1.156 
1 .159 
1 .158 

1 .157 

1.158 

1 .159 
1 .158 
1.155 
1 .153 


1.0001 0.9980 

1 .0002 0.9981 
1 .0016 0.9993 
1 .0015 0.999/ 
1 .0010 0.9996 
1 .0015 1 .C002 
1 .0018 1 .0007 
1 .0036 1 .0026 
1 .0033 1 .0025 
1.0022 1.0017 

1 .0028 1 .0025 
1.0041 1.0038 

1 .0029 1 .0028 
1 .0008 1 .0009 
1 .0000 1 .COOO 


1 .0000- 0.1828-0.0117 

1 .0001- 0.1832-0.0121 
1.0015-0.18-0-0.0127 

1 .0014- 0.1816-0.0103 
1 .0010-0.1794-0.0081 

1 .0015- 0.1785-0.0072 
1 .0018-0.1774-0.0060 
1 .0036-0.1774-0.0058 
1 .0032-0.1752-0.0036 
1 .0022-0.1745-0.0030 
1 .0028-0.1730-0.0015 
1 .0041-0. 1733-0. OUlb 
1 .0029-0.1721-0.0005 
1 .0008-0.1706 0.0005 

1 .0000-0. 1 7 M 0.0000 1 


! .0001 
1 .0001 
1.0009 
1 .0008 
I 0006 
1 .0006 
t .0009 
1.0019 
1 .0017 
1 .0012 
I .0015 
i .0022 
.0016 
.0004 
.0000 
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RLN.SES 

228-5 



RK/L RN 

PI 

P TTR rR 


alpha 








0.822 

2.994 6.81 ' 

1541 

«89 547.4 482. 

2 167.^ 

5.00 








COW 

W N YE 

ME 

TE VE 

UE 

Uie PSIE OELU TVCTA 

TKETI DSTAR 

DST1 H 

HI 

RTH RTH1 


19 

104 45 0.350 

1.152 

433 1174 1157 

1174 -9 

.7 0.1037 0.0113 0.0113 ( 

3.0268 0.0272 2.4 

2.4 3 

-095E*02 3.080E*02 


Y 

YCM ''/YE 

PL 

PC 

PR 

PW 

Y4 Y6 

PSI 

DPSI 

PCC 

ML V/VE 

U/UE 

Ul/’JIt W.'UE WVU1E 

RHO/ 

0.009 0.023 0 0261 

780.7 

892.0 

823.2 

602.5 

0.4716-0.0049 

2.6 

12.3 

892 

.639 0.6005 

0.6085 0.5067 0.0290 0.1279 

0.8550 

0.011 

0.027 0.0306 

793.1 

909.5 

333. 1 

682.8 

0.4152-0.0020 

2.0 

11.7 

910 

0.062 0.6197 

0.6282 

0.6069 0.0219 0.1252 0.8595 

O.On 

0.027 0.0309 

776.5 

893.9 

822.3 

60 . .1 

0.4846-0.0056 

2.8 

12.4 

094 

0.645 0.6050 

0.6130 

0.5908 0.0297 0.1303 

0.8560 

0.011 

0.027 0.0309 

783.0 

898.9 

826.2 

680.2 

0.4583-0.0042 

2.5 

12.1 

899 

0.653 0.6119 

0.6201 

0.5982 0.0269 0.1287 

0.8577 

0.013 

0.032 0.0365 

782.0 

906.0 

027.6 

630.2 

0.4511-0.0039 

2.4 

12.1 

906 0.662 0.6200 

0.6263 

0.6063 0.0263 0.1296 

0.859t) 

0.014 

0.036 0.0411 

700.9 

907.8 

826.4 

677.5 

0.4367-0.0031 

2.2 

11.9 

908 

0.669 0.6258 

0.6343 

0.6123 0.0248 0.1291 

0.8610 

0.017 

0.043 0.0490 

799.4 

9X.9 

837.0 

676.6 

0.3335-0.0022 

1 . 1 

10.7 

931 

0.699 0.6515 

0.660e 0.6402 C.0121 0.1211 

0.8675 

0.021 

0.054 0.0603 

818.0 

957.2 

848.7 

677.0 

0.2483-0.0004 

0.0 

9.7 

957 

0.729 0.6768 

C.6665 0.6671 0.0006 0.1U2 0.8743 

0.021 

0.054 0.0603 

817.6 

960.4 

846.9 

678.2 

0.2290 0.0000 

-0.2 

9.5 

960 

0.7X 0.6780 

0.6G78 

0.6687-0.0020 0.1119 

0.8746 

0 021 

0.054 0.0603 

816.7 

957.7 

845.4 

677.: 

0.2259 0.0000 

-0.2 

9.5 

950 

0.729 0.6770 

0 6867 

0.6677-0.0023 0.1114 

0 8744 

0.025 0.064 0.0716 

837.* 

983.0 

85^.6 

677.5 

0.1490 0.0000 

-0.8 

8.8 

983 

0.756 n 6997 

0.7097 

0.6914-0.0105 0.1073 

0.8807 


0.029 0.073 0.0617 851.7 1001.0 063 6 677.5 0.0831 0.0000 6 8.0 1001 0.775 0.7154 0.7254 0.7084-0 0209 0.0997 0.8853 
0.032 0.082 0.0928 056.6 1009.8 062.2 678.2 0.0370 0.0000 -^.2 7.5 1010 0.783 0.7219 0.7317 0.7157-0.0290 0.0939 0.8873 
0.0380.0970.1039 876.61036.6 871.1 678.4-0.03400.0000-3.0 6.7 1037 0.809 0.7433 0.75X 0.7382-0.0389 0.0868 0.0939 
0.0380.097 1089 890.41049.6 879.4 677.5-006660.0000-3.3 6.4 1050 0.823 0.7543 0.7639 0. M97-0. 0442 0.0835 C 8974 
0.038 0.097 389 877.7 1036.4 868.6 ^78.4 -0.0556 0.0000 -3.2 6.5 1036 0.809 0.7432 0.7527 0.7384-0.0420 0.0838 0.8938 
0.041 0.104 V 1176 907.9 1072.7 886.0 679.6 -0 . 1244-0 .0000 -3.9 5.7 1073 0.841 0.7690 0.7782 0.7651-0.0535 0.0768 0 9022 
0.04». 0.117 0.1317 922.91091.2 889.0 680.1 -0.1826-0.0012 -4.6 5.1 1 09 i 0.857 0.7817 0.7904 0.7787-0.0636 0.0690 0 9065 
0.050 0.128 0.1442 951.81128.9 899.3 680.8 -0.2581 -C. 0028 -5 5 4.2 1 129 0.888 0.8064 0.8143 0.8042-0.0779 0.059C 0.9151 
0.056 0.143 0.1611 974.9 1154.8 907.4 679.1 -0.3157-C.0037 -6.1 3.5 1156 0.912 0.8247 0.8318 0.8232-0 .0893 0 0508 0 9218 
0.069 0.151 0.1701 1014.2 1200.0 920.0 678.5 -0.4045-0.0037 -7.2 2.5 1201 0.947 0.8519 0.8574 0.851 i-O. 1077 0.0372 C.9322 
0.0650.1660.1065 1051.6 1241.5 9X.7 677.5 -0.4831-0.0040 -8.1 1.6 1243 0.979 0.8756 0.8795 0.8753-0.1247 0 0244 0 9417 
0.075 0.189 0.2134 1131.7 1338.7 959.9 677.5 -0.5865-0.0082 -9.3 0.4 1341 1.044 0.9237 0.9246 0.9236-0.1514 C.0059 0 9625 
0.075 0.190 0.2136 1135.2 1344.^ 959.0 677.3 -0.5933-0 .0085 -9.4 0.3 1347 1.047 0.9263 0.9271 0.9263-0.1531 0 0046 0 9637 
0 075 0.190 0.2136 1139.3 1347.0 958.2 676.1 -0.6074-0.0090 -9.5 0.1 1350 1.051 0.9288 0.9291 0.9288-0.1563 0.0019 0 ^648 
0.-384 0.214 0.2408 1193.5 1414.9 982.3 675.4 -0.6457-0.0106-10.0 -0.3 1418 1.093 0.9594 0.9584 0.9594-0 '.690-0 0057 0 9793 
O.C-94 0.239 0.2690 1247.1 1482.8 999,1 675.2-0.6095-0.0158-10.5-0.9 1488 1.1330.98730.98460.98720.1830-0.014909933 
0.104 0.26? 0.2967 1267.7 1512.3 1010.8 ^ 74.3 - 0.6886-0.0157-10.5 -0.9 1518 1.151 0.9993 0.9966 0 . 1850-0 0U9 0 99-*6 
0.113 0.288 0.3244 1282.0 1527.8 1022.7 ^74. 3 -0.6908-0.0160-10.5 -0.9 1534 1.159 1.0050 1.0023 1.0049-0.1865-0 0154 l 0027 
0.122 0.310 0.3492 1287.5 1531 .3 103’ .6 675.0 -0.6884-0,0157-10.5 -0.9 1537 1 , 16C 1 .0056 1 .003-0 1 .0055-0.1061-0 0 49 1 0030 
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0.141 0.368 O.402b 
0.141 0.358 0.4026 
0.141 0.358 0.4026 
0.160 0.405 0.4563 
0.179 0.455 0.5122 
0.196 0.502 0.5650 
0.217 0.550 0.6195 
0.235 0.597 0.6726 
0.254 0.646 0.7277 
0.2/3 0.693 0 7805 
0.291 0. 40 0.3334 
0.311 0.790 0.8898 
0.3X 0.838 0.9441 
0.350 0.888 0.9997 
0.350 0.888 1 .0000 


1288 

.1 

15X 

.9 

1038 

.8 

1289 

.0 

1531 

.t 

1039, 

.9 

1289 

.0 

1531 

.4 

1040 

.6 

1289 

.0 

1531 

.4 

1045, 

.8 

1287 

.7 

15X 

.9 

1049, 

.3 

1287 

.2 

15X 

, / 

1048 

.2 

1295. 

.4 

15X 

.0 

1050. 

.4 

1283 

.3 

1528 

.2 

1051 . 

.3 

1290, 

,5 

1527 

.0 

1047, 

.7 

1276, 

.6 

1524 

.3 

1048 

.1 

1274, 

.1 

1523 

.6 

1045. 

.8 

1270. 

4 

1521 

.8 

1044, 

2 

1271 , 

,0 

1521 

.7 

1046, 

,3 

1269. 

2 

1520 

,3 

1044, 

.2 

1270, 


1520 

.8 

1047, 

,0 


675.2 -0.6783-0.0144-10.4 

675.7 -0.6787-0.0145-10.4 

677.5 -0.6774-0.0143-10.4 

677.8 -0.6680-0.0132-10.3 

678.5 -0.6580-0.0119-10.1 
6/8.9 -0.6583-0.0120-10.2 

680.8 -0.6492-0.0108-10.0 

682.6 -0.6429-0.0105-10.0 
682.6 -0.6415-0.0104-10.0 

683.2 -0.6314-0.0100 -9.8 

681.0 -0.6280-0.0099 -9.8 

677.8 -0.6207-0.0096 -9.7 
67/. 3 -0.6189-0.0095 -9.7 

676.1 -0.6152-0.0094 -9.6 
676.1 -0.6171-0.0094 -9.7 


-0.7 1536 1.159 1.0052 1.0029 
-0.7 1537 1.159 1.0049 1.0026 
-0.7 1537 1.157 1.0034 1.0012 
-0.6 1536 1.156 1.0029 1.0011 
-0.5 1535 1.155 1.0020 1.0005 
-0.5 1535 1 .154 1 .0016 1 .0001 
-0.4 1534 1.151 0.9996 0.9984 
-0.3 1532 1.148 0.9974 0.9965 
-0.3 1531 1.147 0.9969 0.9961 
-0.2 1528 1.145 0.9954 0.9949 
-0.1 1527 1.147 0.9970 0.9966 
-0.0 1525 1.150 0.9989 0.9988 
-0.0 1525 1.151 0.9993 0.9992 
0.0 1524 1.151 0.99^ 0.9999 
0.0 1524 1.152 1 .0000 1 .0000 


1 .0051-0.1839-0.0128 1.0027 
1.0048-0.1840-0.0129 1.0026 
1.0033-0.1834-0.0126 1.0018 
1 0029-0.1814-0.0106 1.0016 
1 .0019-0.1791-0.0085 1.0010 
1.0016-0.1791-0.0086 1.0009 
0.99%-0. 1768-0.0067 0.9998 
0.9974-0.1752-0.0053 0.9986 
0.9969-0.1748-0.0050 0.9984 
0.9954-0.1724-0.0029 0.9976 
0.9969-0.1720-0.0023 0.«984 
0.9989-0.1708-0.0007 0.9994 
0.9993-0.1 705-0. OOC4 0.9996 
0.9998-0.1698 O.OOOd 0.9999 
1.OOX-0.1703 O.QOOO I .0000 
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RUN.SEQ 

229.1 


MACH nUL m PI P -jn W Q ALPHA 
0.002 2.995 6.81 1558 1020 547.0 484. & 459.4 5.00 

COF W N YE « TE VE UE U1E PSIE DELU T^€TA THETI DSTAR DSTI H 


19 104 45 0.348 

1 .091 

442 1124 1107 

1124 -' 

Y YCM Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PW 

0.007 0.019 0.0214 

883.2 

978.6 

868.0 

728.9 

0.009 0.023 0.0259 

891.0 

1000.1 

877.3 

729.0 

0.009 0.023 0.0262 

899.3 

1007.3 

882.0 

729.8 

0.009 0.023 0.0262 

894.5 

1005.0 

879.2 

730.6 

O.On 0.028 0.0313 

910.4 

1026.8 

888.4 

730.8 

0.013 0.032 0.0367 

917.8 

1044.1 

894.6 

732.2 

0.015 0.038 0.0435 

931 .6 

1065.8 

905.8 

733.5 

0.019 0.049 0.0554 

948.1 

1094.2 

912.9 

733.5 

0.019 0.049 0.0557 

945.7 

1094.? 

912.0 

732.2 

0.019 0.049 0.0557 

937.2 

1087.4 

906.7 

729.9 

0.024 O.a-0 0.0676 

957.5 

1111.2 

917.5 

729.9 

0.027 0.068 0.0767 

974.1 

1131 .0 

923.9 

729.4 

0.031 0.079 0.0897 

979.9 

1142.8 

924.6 

728.9 

0.036 0.093 0.1047 

994.9 

1165.6 

931 .0 

728.2 

0.036 0.093 0.1047 

996.8 

1166.8 

931 .7 

727.1 

0.036 0.093 0.1047 

1007. 3 

1174.4 

935.6 

7X.7 

0.040 0.101 0.1144 

1023.3 

1194.2 

941 .3 

7X.5 

0.345 0.115 0.1297 

1041.1 

1213.5 

947.8 

730.8 

0.049 0.126 0.1419 

1060.5 

T241 .6 

954.4 

730.8 

0 055 0.140 0.1578 

1091.4 

1277.5 

965.6 

7X.7 

0.059 0.150 0.1697 

1122.3 

1318.2 

976.6 

731 .2 

0 065 0.164 0.1853 

1148.6 

1357.3 

988.1 

728.7 

0 074 0.187 0.2119 

1204.0 

1419.4 

1006.9 

728.7 

0.074 0.188 0.2122 

1204.9 

1422.9 

1008.1 

727.5 

0.074 0.188 0.2122 

1204.3 

1421.1 

1007.6 

727.5 

0.0L4 0.214 0.2417 

1240.2 

1466.0 

1020.2 

727.1 

0.092 0.235 0.2653 

1265.0 

1494.5 

1029.1 

728.7 

0.103 0.262 0.2959 

1277.2 

1508.7 

1035.3 

730.3 

0.112 0.284 0.3214 

1292.6 

1531 .4 

1046.1 

729.4 

0.122 0.310 0.3506 

1301 .0 

1541 .0 

1052.7 

729.6 


.8 0.1 M9 0.0089 0.0088 0.0197 0.0199 2.2 


Y4 Y6 PSI 

OPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

-0.1473-0.0005 -4.2 

5.6 

979 

0.670 

0.6547 

-0.1181 0.0000 -3.9 

5.9 

1000 

0.695 

0.6766 

-0.1 475-0. 0005 -4.2 

5.6 

1007 

0.702 

0.6828 

-0.1293-0.0001 -4.0 

5.0 

1005 

0.698 

0.6793 

-0.1723-0.0010 -4.5 

5.3 

1027 

0.721 

0.7001 

-0.1679-0.0009 -4.4 

5.4 

1044 

0.737 

0.7142 

-0.1750-0.0011 -4.5 

5.3 

1066 

0.757 

0.7317 

-0.2153-0.0019 -5.0 

4.8 

1095 

0.785 

0.7553 

-0. >335-0. 00 17 -4.8 

5.0 

1095 

0.786 

0.7567 

-0.1844-0.0013 -4.6 

5.2 

1088 

0.783 

0.7540 

-0.2302-0.0022 -5.1 

4.7 

1112 

0.805 

0.7728 

-0.2757-0.0032 -5.7 

4.1 

1132 

0.324 

C.7884 

-0.2903-0.0035 -5.8 

4.0 

1143 

0.835 

0.7976 

-0.3155-0.0037 -6.1 

3.7 

1 166 

0.055 

0.8144 

-0.3217-0.0037 -6.2 

3.6 

1168 

0.857 

0.8164 

-0.3530-0.0037 -6.6 

3.2 

1175 

0.859 

0.8176 

-0.3851-0.0037 -6.9 

2.9 

1195 

0.0^ 

0.8309 

-0.4260-0.0037 -7.4 

2.4 

1214 

0.889 

0.8429 

-0.4534-0.0037 -7.7 

2.1 

1242 

0.910 

0.0601 

-0.5054-0.0049 -8.3 

1 .5 

1279 

0.937 

0.8812 

-0.5423-0.0064 -0.8 

1 .0 

1320 

0.964 

0.9031 

-0.5555-C.0069 -8.9 

0.9 

1359 

0.993 

0.9254 

-0.6279-0.0099 -9.0 

0.0 

1422 

1 .031 

0.9553 

-0.62’8-0.00% -9.7 

0.1 

1426 

1.035 

0.9579 

-0.6242-0.0097 -9.7 

0.0 

1424 

1 .034 

0.9571 

-0.6550-0.0116-10.1 

-0.3 

1470 

1 .061 

0.9773 

-0.6791-0.0145-10.4 

-0.6 

’500 

1 .075 

0.9883 

-0.6864-0.0154-10.5 

-0.7 

1514 

1 .082 

0.9937 

-0.6807-0.0147-10.4 

-0.6 

1537 

1 .096 

1 .0034 

-0.6821-0.0149-10.4 

-0.6 

1546 

1 .100 

1 .0070 


HI RTH RTH1 

2.3 2.434E*02 2.422E*02 


U/UE U1/U1E W/UE U1/U1E 
0.6626 0.6515-0.0486 0.0639 
0.6851 0.6730-0.0463 0.0699 
0.6911 0.6796-0.05070.0666 
0.6877 0.6758-0.0479 0.0688 
0.7083 0.6971-0.0555 0.0649 
0.7226 0.7110-0.0560 0.0668 
0.7402 0.7286-0.0584 0.0674 
0.7636 0.7526-0.0665 0.0635 
0.7652 0.7539-0.0648 0.0654 
0.7626 0.7509-0.0616 0.0680 
0.7811 0.7703-0.0703 0.0627 
0.7962 0,7864-0.0790 0.0567 
0.8052 0.7957-0.0823 0.0551 
0.8217 0.8127-0.0882 0.0521 
0.8236 0.8148-0.0895 0,0512 
0.8243 0.8163-0.0948 0.0461 
0.8371 0.8299-0.1018 0.0415 
0,8482 0.8422-0.1103 0.0352 
0.0649 0.8595-0.1173 0.0311 
0.8848 0.8809-0.1296 0.0225 
0.9057 0.9029-0.1398 0.0161 
0.9278 0.9253-0.1458 0 QUO 
0.9553 0.9553-0.1648 0.0001 
0.9581 0.9579-0.1641 0.0013 
0.9573 0.9571-0.1644 0.0008 
0.9764 0.9773-0.1742-0.0054 
0.9864 0.9882-0.1811-0.0105 
0.9915 0.9936-0.1836-0 0120 
1.0014 1 .0033-0. 1842-0.01 10 
1.0050 1.0070-0.1852-0.0113 


F 

0 

0 . 

0 . 88 / 
0.8864 
0.8918 
0.8956 
C.9004 
0.9072 
0.9077 
0.9069 
0.9125 
0.9174 
0.9203 
0.9258 
0.9264 
0.9269 
0.9314 
0.9355 
0.9417 
0.9495 
0.9579 
0.9670 
0.97% 
0.9809 
O.980t 
0.9894 
0.9945 
0.9970 
1 .0016 
1 .0034 
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0 

.140 

0.356 

0.4028 

0 

.140 

0.356 

0.4028 

0 

.140 

0.357 

O.*031 

0 

.160 

0.40b 

0.4589 

0, 

.178 

0.452 

0.5111 

0, 

.197 

0.500 

0.5653 

0, 

.216 

0.549 

0.6211 

0, 

235 

0.596 

0.6756 

0. 

.254 

0.644 

0.7283 

0. 

.273 

0.693 

0.7831 

0. 

291 

0.739 

0.8355 

0. 

311 

0.789 

0.9920 

0. 

3X 

0.837 

0.9467 

0. 

348 

0.895 

1 .0000 

0. 

348 

0.885 

1 .0000 


1306.4 1545.7 1060.9 
1305.7 1545.1 1060.9 

1305.6 1543.9 1059.9 

1307.5 1546.2 1065.7 

1307.3 1546.4 1069.6 

1305.7 1545.1 1071 .8 

1302.0 1542.3 1072.6 
1X1 .3 1540.3 1073.9 

1300.1 15X.7 1073.7 

1298.3 15X.C 1075.3 

1299.6 15X.2 1075.7 
1299.6 15X.7 1078.0 
12%. 9 15X.4 1075.8 

1299.2 1540.0 1077.6 

1297.8 1539.6 1076.2 


727.7 -0.6783-0.0144-10.4 -0.6 1551 
727.7 -0.6767-0.0142-10.4 -0.6 1550 

728.4 -0.6803-0.0147-10.4 -0.6 1549 

729.4 -0.6724-0 0137-10.3 -0.5 1551 

729.4 -0.6642-0.0127-10.2 -0.4 1551 

728.4 -0.6566-0.0110-10.1 -0.3 1549 
728.4 -0.6462-0.0106-10.0 -0.2 1546 

728.4 -0.6448-0.0106-10.0 -0.2 1544 
7X.0 -0.6434-0.0105-10.0 -0.2 1542 

733.0 -0.6350-0.0102 -9.9 -0.1 *542 
734.2 -0.6386-0.0103 -9.9 -0.1 1542 

736.0 -0.6332-0.0101 -9.9 -0.1 1542 

737.1 -0.6280-0.0099 -9.8 0.0 1542 
7X.1 -0.6X3-0.0100 -9.8 -0.0 1543 

736.5 -0.6284-0.0099 -9.8 0.0 1543 


1.105 1.0104 1.0085 1 .0104-0.1850-0.0105 1.0050 
1.105 1.0102 1.XP4 1.0101-0.1846-0 0102 1.0049 

1.103 1.0092 1.0072 i .X91-0. 1852-0.0109 1.0044 

1.103 1.0090 1.X74 1.0090-0.1835-0.0093 1.0043 

1.103 1.0089 1.0076 1.0089-0.1817-0.0075 1.0043 

1.103 1.0092 1.0082 1.0092-0.1802-0.0059 1 . X44 
^.102 1.0079 1.0073 1.0079-0.1778-0 0037 1 C738 

1.101 1.0072 1.C066 1.0072-0.1773-0.0034 1.0.34 

1.098 1.0052 1.0046 1.0052-0.1767-0.0031 1 .0025 

1.094 1.0024 1.X21 1.0024-0.1744-0.0014 1.0C11 

1.093 1.0014 1.X10 1 .0014-0.1750-0.0021 1.0007 

1.091 1.0001 0.9999 1.0001-0.1737-0 0010 1 0001 

1.090 0.9991 0.9991 0.9991-0.1724 0 0001 0 9996 

1.089 0.9988 0.9988 0.9988-0. 1729-0 0004 0 9994 

1.091 1.00001.00001.0000-0.17270.00001.0000 
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RUN.SEQ 

229.3 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.8022.999 6.821558 1020 546.3 484 . i 459.4 5.00 


corf W N YE ME 

19 104 45 0.350 1.100 


TE VE ue U1E PSIE DELU T>CTA T>€T1 OSTAR OSTI H 

>U0 1130 1114 1130 -9.8 0.1135 0.0082 0.0083 0.0198 0.0200 2.4 


HI RTH RTHI 

2.4 2.265E*02 2.276E*02 


Y 

YCM 

Y/Yt 

PL 

PC 

PR 

PW Y4 Y6 PSI 

DPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

U/UE 

O.X-9 

0.024 

0.0267 

889.5 

996.6 

873.7 

728.5 -0.1375-0.0003 -4.1 

5.7 

997 

0.691 

0.6695 

0.6776 

o.oi: 

0.027 

0.0306 

904.5 

1019.9 

885.6 

729.6 -0.1516-0.0006 -4.2 

5.5 

1020 

0.716 

0.6908 

0.6990 

0.011 

0.027 

0.0309 

901 .8 

1017.8 

883.8 

728.3 -0.1444-0.0004 -4.2 

5.6 

1018 

0.715 

0.6904 

0.6988 

0.011 

0.027 

0.0306 

902.0 

1020.8 

885.2 

729.6 -0.1322-0.0002 -4.0 

5.7 

1021 

0.717 

0.6916 

0.7000 

0.012 

0.031 

0.0351 

909.6 

1036.2 

890.2 

728.9 -0.1426-0.0004 -4.1 

5.6 

1036 

0.734 

0.7068 

0.7153 

0.014 

0.036 

0.0411 

927.4 

1060.8 

902.0 

729.6 -0.1738-0.0010 -4.5 

5.3 

1061 

0.758 

0.7275 

0.7360 

0.017 

0.043 

0.0490 

937.8 

1076 7 

907.4 

728.9 -0.1977-0.0015 -4.6 

5.0 

1077 

0.~75 

0.7418 

0.7501 

0.021 

0.053 

0.0597 

957.8 

1105.0 

915.7 

729.6 -0.2502-0.0026 -5.4 

4.4 

1105 

0.800 

0.7636 

0.7714 

0.021 

0.053 

0.0597 

946.8 

1100.6 

911.5 

729.0 -0.2065-0.0017 -4.9 

4.9 

1101 

0.797 

0.7607 

0.7691 

0.021 

0.054 

0.0603 

959.2 

1109.0 

919.4 

729.8 -0.2344-0.0023 -5.2 

4.6 

1109 

0.804 

0.7664 

0.7745 

0.025 

0.064 

0.0721 

968.4 

1123.2 

923.0 

730.1 -0.2557-0.0027 -5.4 

4.3 

1124 

0.816 

0.7760 

0.7847 

0.029 

0.073 

0.0620 

900.2 

1138.8 

926.9 

7X.3 -0.2878-0.0034 -5.8 

4.0 

1139 

0.829 

0.7881 

0.7956 

0.033 

0.084 

0.0942 

995.9 

1159.9 

9».1 

729.6 -0.3345-0.0037 -6.3 

3.4 

1161 

0.848 

0.8037 

0.8105 

0.038 

0.097 

0.1097 

1023.3 

1192.7 

940.5 

728.9 -0.3926-0.0037 -7.0 

2.7 

1193 

0.876 

0.8264 

0.8322 

0.033 

0.097 

0.1097 

1024.4 

1195.3 

942.3 

729.6 -0.3870-0.0037 -7.0 

2.8 

1 196 

0.877 

0.82'3 

0.8333 

0.038 

0.097 

0.1089 

1018.1 

1192.4 

940.1 

728.0 -0.3652-0.0037 -6.7 

3.1 

1193 

0.877 

0.8371 

0.8336 

0.041 

0.105 

0.1182 

1040.7 

1214.4 

947.1 

728.9 -0.4246-0.0037 -7.4 

2.4 

1215 

0.893 

0.:>401 

0.8453 

0.047 

0.119 

0.1346 

1056.9 

1234.0 

953.1 

730.0 -0.4534-0.0037 -7.7 

2.0 

1235 

0.906 

0.0510 

0.0556 

0.051 

o.tx 

0.1461 

1000.8 

1263.8 

961 .4 

730.5 -0.4917-0.0043 -8.2 

1 .6 

1265 

0.927 

0.8680 

0.8718 

0.056 

0.143 

0.1611 

1108.7 

1294.8 

970.8 

731.7 -0.5405-0.0063 -8.8 

1 .0 

129^ 

0.948 

0.3843 

0.8869 

0.060 

0.153 

0.1724 

1136.1 

1331 .5 

981 .0 

732.6 -0.5683-0.0074 -9.1 

0.7 

1334 

0.972 

0.9030 

0.9048 

0.066 

0.168 

0.1888 

1160.8 

1361 .3 

989.8 

732.8 -0.5979-0.0087 -9.4 

0.3 

1364 

0.991 

0.9180 

0.9189 

0.075 

0.191 

0.2156 

1216.5 

1429.5 

1009.5 

732.1 -0.6539-0.0114-10.1 

-0.3 

1433 

1 .034 

0.9510 

0.9500 

0.075 

0.191 

0.2156 

1218.4 

1435.3 

1011.0 

731 .0 -0.6470-0.0107-10.0 

-0.3 

1439 

1 .038 

0.9544 

0.9536 

0.075 

0.191 

0.2153 

1217.2 

1436.6 

1011 .8 

730.0 -0.6376-0.0103 -9.9 

-0.1 

1440 

1 .040 

0.9558 

0.9554 

0.086 

0.218 

0.2453 

1248.8 

1473.3 

1022.3 

730.0 -0.6706-0.0135-10.3 

-0.5 

1478 

1 .062 

0.9720 

0.9704 

0.094 

0.239 

0.2693 

1267.4 

1498.5 

10X.5 

730.5 -0.6777-0.0143-10.1 

-0.6 

1503 

1 .075 

0.9821 

0.9802 

0.105 

0 265 

0.2989 

1295.7 

1521 .9 

1039.9 

729.2 -0.6047-0.0152-10.5 

-0.7 

1527 

1 .091 

0.9935 

0.9913 

0.114 

0.288 

0.3246 

1297.2 

1537.1 

1049.1 

728.4 -0.6817-0.0148-10.4 

-0.7 

1543 

1 . 100 

1 .0002 

0.9981 

0.122 

0.311 

0.3504 

1302.0 

1541 .4 

1053.2 

728.4 -0.6839-0.0151-10.5 

-0.7 

1547 

1 . 102 

1 .0018 

0 9997 


U1/U1E W/l£ U1/U1E 
0.6662-0.0483 0.0663 
0.6876-0.0519 0.0665 
0.6871-0.0508 0.0674 
0.6881-0.0492 0.0692 
0.7034-0.0518 0.0693 
0.7245-0.0579 0.0668 
0.7390-0.0626 0.064^ 
0.7613-0.0726 0.0584 
0.7579-0.0656 0.0649 
0.7640-0.0704 0.0611 
0.7746-0.0747 0.0586 
0.7862-0.0809 0.0544 
0.9023-0.0902 0.0479 
0.8254-0.1025 0.0396 
0.8263-0.1016 0.0406 
0.8260-0.0“^ 0.0442 
0.8393-0.1096 0.0348 
0.8504-0.1160 0.0303 
0.8676-0.1252 0.0241 
0.8842-0.1365 0.0157 
0.9030-0.1446 0.0108 
0.9180-0.1527 0.0053 
0.9509-0.1692-0.0056 
0.9544-0.1685-0.0042 
0.9558-0.1668-0.0023 
0.9720-0.1764-0.0091 
0.9820-0.1796-0.0106 
0.9934-0.1832-0.0122 
1 .0001-0.1838-0.01 17 
1 .0018-0.1846-0.0121 


RHO/ 
0.8823 
0.8878 
0.8877 
0.8880 
0.8920 
0.8978 
0.9019 
0.9084 
0.9075 
0.9093 
0.9125 
0.9161 
0.9211 
0.9288 
0.9291 
0.9290 
0.9336 
0.9375 
0.9437 
0.9499 
0.9573 
0.%34 
0.9774 
0.9789 
0.9795 
0.9868 
0.9915 
0.9969 
1 .0001 
1 .0009 



T5T-366 PH-1 TN-66 

0.U1 0.359 0.4043 
0.141 0.359 0.404t> 
0.142 0.3b0 0.4049 
0.160 0.407 0.4582 
0.180 0.458 0.5156 
0.198 0.504 0.5673 
0.218 0.554 0.6238 
0.236 0.599 0.t740 
0.255 0.647 0.7286 
0.274 0.695 0.7831 
0.292 0.743 0.8365 
0.311 0.790 0.8896 
0.331 0.840 0.9458 
0.349 0.888 0.9994 
0.350 0.888 1.0000 


229.3 IO-PRESSOUT4 


1305 


1542.4 

1059 

.1 

728 

.0 

1305 

1 

1542.4 

1059 

.3 

728 

.4 

1306 

.7 

1546.5 

1061 

.8 

727, 

.8 

1X7 

.8 

1546.5 

1066 

.6 

728 

.0 

1X7 

.4 

1546.1 

1070 

.2 

728, 

.0 

1305 

.0 

1544.9 

1071 

.4 

726, 

.8 

1302 

,1 

1542.2 

1073 

.3 

726, 

.2 

1299 

.8 

1540.1 

1073 

,3 

726, 

.4 

1297. 

.9 

1539.2 

1073, 

.3 

725. 

.9 

1297 

.7 

15X.5 

1073 

.9 

726 

.1 

1296, 

.3 

1537.8 

1073. 

.3 

726, 

.2 

1294, 

.5 

1537.8 

1073. 

2 

726. 

6 

1296, 

.8 

15X.7 

1074. 

,8 

727. 

.7 

1297. 

2 

15X.8 

1075. 

,7 

728. 

.5 

1295. 

6 

15X.7 

1074. 

■» 

, ^ 

728. 

4 
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-0.6848-0.0152-10.5 
•0.6825-0.0149-10.4 
-0.6762-0.0142-10.4 
-0.6713-0.0136-10.3 
-0.6641-0.0127-10.2 
0.6548-0.0115-10.1 
0.6454-0.0106-10.0 
-0.6407-0.0104 -9.9 
-0.6351-0.0102 -9.9 
-0.6347-0.0102 -9.9 
0.6317-0.0100 -9.8 
0.6255-0.0098 -9.8 
0.6293-0.0099 -9.8 
0.6286-0.0099 -9.8 
0.6258-0.0098 -9.8 


-0 

7 

1548 

1 

.103 

-0 

.7 

1548 

1 

.103 

-0 

.6 

1552 

1 

.105 

-0 

.5 

1551 

1 

.105 

-0 

.5 

1551 

1 

.105 

-0 

.3 

1549 

1 

.105 

-0 

2 

1546 

1 

.104 

-0 

2 

1544 

1 

.103 

-0 

T 

1543 

1 

.103 

-0 

.1 

1542 

1 

.102 

-0. 

1 

1541 

1 , 

.102 

0. 

,0 

1541 

1 , 

.101 

-0. 

.0 

1542 

1 

.100 

-0, 

.0 

1542 

1 

.099 

0, 

.0 

1542 

1 . 

.100 


92 

1 .0025 
1.0022 
1 .0041 

1 .0039 
1 .0036 

1 .0040 
1 .0033 
1 .0023 
1 0023 
I .0019 
1 .0015 
1 .0011 
1 .0006 
0.9999 
1 .0000 


1.0003 1 .0024-0.1849-0.0124 
1.0001 1.0021-0.1843-0.0119 
1.0022 1.0041-0.1334-0.0106 
1.0022 1.0038-0.1823-0.0095 
1.0022 1.0036-0.1807-0.0080 
1.0029 1.0040-0.1789-0.0061 
1.0025 1.0033-0.1768-0.0041 
l.OGi? 1 .0022-0.1756-0.0031 
1.0020 1.0023-0.1744-0.0019 
1.0016 1.0019-0.1743-0.0019 
1.0012 1.0015-0.1736-0.0012 
1.0011 I.OOn-0.1722 0.0001 
1.0005 1.0006-0.17-0-0.0007 
0.9998 0.9999-0.1727-0.0006 
1.0000 1.0000-0.1721 j.OOOO 1 


.0012 
.0011 
.0020 
.0019 
.0017 
.0019 
.0016 
.091 1 
.0011 
.0009 
.0007 
.0005 
.0003 
.0000 
.0000 
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RUN.SEQ 

229*5 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.800 2.997 b. 82 1558 1022 546 .2 484 .2 458.0 5.00 


Cat€ W N YE ME TE VE 

19 104 450.350 1.093 441 1124 


UE U1E PSIE DELU ThCTA THET1 OSTAR 
1108 1124 -9.8 0.1143 0.0093 0.0093 0.0211 


0ST1 H HI RTH RTH1 

0.0213 2.3 2.3 2.546E-02 2.547E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Yb 
0 009 0 023 0.0264 891.0 969.2 873.5 7X. 8 -0.1640-0.0008 

00110.0270.0309 905.31014.9 885.0 731.7-0.1694-0.3009 

0.0110.0270.0309 903.51016.5 884.5 731.9-0.1556-0.0007 

0 on 0 027 0.0309 902.7 1015.5 883.8 732.4 -0.1545-0.0006 

0.0130.0330.0368 919.41043.3 896.5 733.5-0.1691-0.0009 

0 014 0 036 0.0410 932.1 1066.5 907.2 734.7 -0.1699-0.0009 

0 017 0 043 0.0481 938.5 1078.4 907.7 733.5 -0.1981-0.0015 

0 021 0 053 0 0600 966.9 1114.3 924.8 733.8 -0 . 2502-0 . 0026 

0021005400605 961.81111.9 918.7 733.1 -0.2510-0.0026 

0 021 0 054 0.0608 956.0 1108.0 916.6 732.1 -0.2293-0 .0022 

002600650.0732 975.21131.7 923.2 730.6 -0.2852-0.0034 

0 0X 0 075 0 0843 987.4 1149.9 927.6 729.9 -0.3107-0.0037 

0 033 0 083 0.0933 1004.5 1169.9 933.5 729.9 -0.3537-0.0037 

O.OX 0.097 0.1096 1020.0 1189.5 940.2 729.9 -0.X13-0.0037 

0 OX 0 097 0.1096 1020.4 1190.7 941.3 729.9 -0.3770-0.0037 

0 OX 0 097 0.1088 1018.3 1189.0 940.1 729.6 -0.3725-0.0037 

0.042 0.105 0.1187 1033.3 1209.9 945 3 728.2 -0.3989-0.0037 

0.047 0.119 0.1345 1059.4 1239.3 953.8 727. b -0.45X-0 .0037 

0 050 0 128 0.1435 1079.7 1264.7 960.9 727.6 -0.4861-0.0041 

0 057 0 145 0 1627 1097.0 1291.9 968.9 727.8 -0.4948-0.0044 

0 060 0 153 0.1723 1126.8 1325.0 979.2 728.2 -0.5428-0.0064 

0 066 0 169 C 1898 1158.1 1X1.1 989.8 728.2 -0.5859-0.0082 

0 076 0 192 0 2161 1209.1 1421,3 1007.9 7X.0 -0.6431-0.0105- 

0 076 0 192 0.2161 1207.7 1419.9 1007.0 731.2 -0.6420-0.0105- 

0 076 0 192 0.2163 1208.9 1422.6 1007.9 731.4 -0.6398-0.0104 

0 006 0 218 0.2454 1241.7 1459.4 1018.2 732.4 -0.6785-0.0144- 

0 095 0 241 0 2711 1267.0 1498.4 1031.1 731.9 -0.6750-0.0140- 

0 105 0 266 0.2993 1275.3 1503.9 1033.4 732.8 -0.6918-0.0161- 

0 114 0 290 0 3267 1296.4 1533.9 1047.6 732.3 -0. 6876-0. 0156- 

0 124 0 314 0.3535 1299.3 1535.5 1051.7 732.4 -0.6877-0.0156- 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/UE U1/U1E W/UE W1/U1E RHO/ 
-44 54 989 0.679 0.6621 0.6700 0.6592-0.0514 0.0625 0.8817 
-4.4 5.4 1015 0.707 0.6867 0.6948 0.6837-0.0540 0.0640 0.8879 
-43 55 1017 0.709 0.6800 0.6962 0.6848-0,0522 0.0661 0.8883 
-4 3 5 5 1016 0.707 0.6862 0.6944 0.68X-0.0519 0.0660 0.8878 
-44 54 1043 0.735 0.7109 0.7192 0.7078-0.0559 0.0663 0.8944 
-4 5 5.3 1067 0.756 0.7296 0.7382 0.7265-0.0575 0.0680 0.8995 
-48 50 1079 0.770 0.7413 0.7496 0.7384-0.0627 0.0649 0.9029 
-54 4 4 1115 0.803 0.7696 0.7776 0.7673-0.0732 0.0593 0.9113 
-54 4 4 1112 0.002 0.7686 0.7765 0.7663-0.0732 0.0591 0.9110 
-51 47 1108 0.799 0.7668 0.7750 0.7643-0.0697 0.0623 0.9104 
-5 8 4.0 1132 0.823 0.7864 0.7940 0.7845-0.0804 0.0551 0.9165 
-61 3 7 1151 0.839 0.8004 0.8077 0.7987-0.0859 0.0520 0.9210 
-66 3 2 1171 0.856 0.8142 0.8209 0.8129-0.0945 0.0459 0.9255 
-69 2 9 1190 0.872 0.8273 0.8335 0.8263-0.1007 0.0420 0.9299 
-6 8 3 0 1192 0.873 0.8281 0.8344 0,8270-0.1001 0.0428 0.9X2 
-6.8 3.0 1190 0.872 0.8273 0.8337 0.8262-0.0992 0.0435 0.9299 
-7.1 2.7 1211 0.890 0.8422 0.8482 0.8413-0.1055 0.0398 0.9351 
-7.7 2.1 1240 0.913 0.8606 0.8654 0.8601-0.1174 0.0311 0.9417 
-8.1 1.7 1266 0.931 0.8757 0.8798 0.8753-0.1253 0.0259 0.9472 
-8 2 1.6 1293 0.950 0.8907 0.8947 0,8904-0.1290 0.0247 0.95X 
-88 10 1327 0.972 0.9083 0.9109 0.9081-0.1407 0.0162 0.9599 
-9 3 0 5 1X3 0.996 0.9X7 0.9281 0.9X7-0.1510 0.0082 0.X74 
10 0 -0.2 1425 1.031 0.95X 0.9533 0 . 95X-0 . 1 676-0 . X29 0.9789 
10 0 -0 2 1423 1.029 0.9521 0.9516 0.9521-0. 1671 -0. XX 0.9781 
-9.9 -0.1 14X l.OX 0.9531 0.9527 0.9531-0. 1668-0. X22 0.97X 
10 4 -C 6 1464 1.061 0.%90 0.9672 0 .X90-0. 1 774-0.0101 0.9856 
10 * -0 6 1503 1 .074 C.9958 0.9341 0.9057-0.1798-0.0095 0.9933 
10 6 -0.8 1510 1.076 0.9876 0.9352 0.9875-0. 18X-0.01X 0.9941 
10.5 -0.7 1540 1.094 1.0008 0.9986 1 .0X 7-C . 1963-0.0123 1.0004 
10 5 -0 7 1 541 1 .094 1 .X12 0.9990 1 .X12-0. 1853-0.0124 1 .0006 
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0Ja2 
0.142 
0.142 
0.160 
0.180 
0.198 
0 210 
0.236 
0.255 
0.274 
0.293 
0.311 
0.331 
0.350 
0.350 


C.3cO 

0.4052 

1305.1 

1V2.1 

1059.3 

734.4 

0 360 

0.4052 

1304.2 

I54JJ.2 

1058.3 

734.6 

0.360 

0.4052 

1303.5 

1529.5 

10>3.3 

734.2 

0.407 

0.4583 

1306.5 

’544.4 

1064.8 

734 4 

0.458 

0.5153 

1306.9 

1545.1 

1069.4 

733.5 

0.503 

0.5661 

1306.3 

1543.6 

1071 .4 

734.2 

0.554 

0.6237 

1302.5 

1541 .3 

1073.5 

734.4 

0.600 

0.6756 

1302.5 

1540.2 

1074.4 

735.3 

0.647 

0.7284 

1298.8 

1538.4 

1074.0 

733.5 

0.696 

0.7835 

1297.5 

1537.7 

1074.9 

73.3.0 

0.743 

0.8366 

1298.6 

1538.1 

1075.8 

734.2 

0.791 

0.8902 

1297.2 

1537.9 

1076.0 

734.2 

0.840 

0.9455 

1279.3 

1539.3 

1078.5 

734.9 

0.888 

0.9994 

1296.8 

1538.2 

1075.8 

734.4 

0.889 

1 .0000 

12%. 0 

1538.9 

1077.2 

734.6 


-0.6829-0.0150- 

10 

.4 

-C. 

t 

1548 

1 

.096 

-0.c852-0.0l53- 

10 

.5 

-0. 

.7 

1546 

1 

.094 

-0.6840-0.0151- 

10 

.5 

-0, 

.7 

1545 

1 

.094 

-0.6737-0.0139- 

10 

.3 

-0, 

.5 

1549 

1 

.097 

-0.6651-0.0120- 

10 

.2 

^ . 

.4 

1550 

1 

.098 

-0.6624-0.0125- 

10 

,2 

-0. 

4 

1543 

t 

.096 

-0.6481-0.0107- 

10 

.0 

-0 

.2 

1545 

1 

.094 

-0.6484-0.0107- 

10 

.0 

-0 

.2 

1544 

1 

.093 

-0.6384-0.0103 

-9 

.9 

-0, 

.1 

1542 

« 

.094 

-0.6333-0.0101 

-9 

.9 

-Q 

4 

1541 

1 

.094 

-0.6349-0.0102 

-9 

.9 

-0 

1 

1542 

1 

.093 

-0.6296-0.0099 

-9 

.8 

-0, 

,0 

1541 

1 

.C93 

-0.6301-0.0100 

-9 

.8 

-C 

.0 

1543 

1 

.093 

-0.6280-0.0099 

-9 

.8 

0 

n 

1542 

1 

.093 

-0.6286-0.0099 

-9 

.8 

0 

p"! 

1542 

1 

.093 


1 0021 1.0001 ! .0021 -0.1344-0. 0M4 » .0010 
1 0013 0.9992 1 .0012-0.1348-0.0118 1 .0006 
1 0013 0.9992 1 .0012-0.1845-0.0116 1 .OCOb 
1 0029 1 00.2 1 .0028-0. 1826-0. C0‘)4 1 .OCU 
1 003/ 1.0024 1.0037-0.1810-0.0076 1.0018 
1.0025 V0012 1 .0024-0.1802-0.0071 1.0012 
1.0012 1.0005 1.0012-0.1770-0 0041 1.0006 
1 0000 0 9993 1 .COOO-0. 1768-0.0041 1.0000 
1 0007 1.0004 1 .0007-0. 1749-C.002C 1.0003 
1.0009 1.0007 1.0009-0.1738-0.0010 1.0004 
1.0000 0.9998 1.0000-0.1740-0.0013 1.0000 
0 9999 0 9998 0.9999-0.1729-0.0002 0.9999 

0 9999 0.9998 0.9999-0.1730-0.0003 0.9999 
0.9999 0.9999 C. 9999-0 1726 0.0001 0.9999 

1 0000 1.0000 1.0000-0.17270.0000 1.0000 
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RUN.SEQ 

2X.1 


MACH fWL f9i PT P TTR TR Q ALPHA 

0.6992.969 6.751661 1199545.3496.8409.6 5.00 

CC!^ W N TE ME TE VE UE LIE PSIE DELU T>CTA THETl OSTAP DSTI H HI RTH RTHl 
19 104 45 0.346 0.927 465 900 965 900-10. 1 0.1090 0.0107 0.0105 0.0220 0.0218 2.0 2. 1 3.048E*02 2.975E*02 


r TCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 PSt 
O.QOe 0.C20 0.0232 1099.3 1164.7 1047.4 957.6 -0.5684^0.0075 -9.1 
0.009 0.024 0.0272 1112.5 1105.2 1055.7 958.2 -0.5619-0.0072 -9.0 
0.009 0.024 0.0270 1115.9 1188.9 1057.8 959.2 -0.5687-0.0075 -9.1 
0.0C9 0.023 0.0264 1114.6 1188.9 1057.5 960.5 -0.5558-0.0069 -8.9 
0.011 0.028 0.0318 1127.0 1208.0 1064.1 960.1 -0. 5594-0. Ou 7: ->.0 
0.013 0.033 0.0372 1137.5 1225.7 1070.3 960.1 -0.5525-0.0068 -8.9 
0.016 0.040 0.0452 1146.4 1241.3 1073.5 960.1 -0 . 5549-0 . 0069 -8.9 
0.019 0.049 0.0561 i 163.6 1267 1 1081.8 959.4 -0.5656-0.0073 -9.0 
0.019 0.049 0.0658 1164.9 1269.8 1081.8 958.9 -0.5669-0.0074 -9.1 
0.019 0.049 0.0561 1164.7 1269.8 1082.5 958.7 -0.5619-0.0072 -9.0 
0.024 0.060 0.0687 1176.8 1296.9 1087.8 958.2 -0.5761 -0.0078 -9.2 
C.027 0.069 0.0790 1188.7 1304.2 1093.9 957.8 -0.5817-0.0080 -9.2 
0.031 0.000 0.0907 1195.7 1314.7 1095.1 956.9 -0.5941-0.0085 -9.4 
0.035 0.009 0.1018 1212.5 1338.2 1102.0 957.5 -0.6102-0.0092 -9.6 
0.035 0.090 0.1024 1211.6 1338.7 1103.1 956.9 -0.5900-0.0087 -9.4 
0.035 0.009 0.1010 1209.6 1336.0 HOO.5 956.9 -0.60X-0.0089 -9.5 
0.040 0.102 0.1158 1227.8 1359.5 1106.7 956.4 -0.6299-0.0100 -9.8 
0.043 0.110 0.1258 1243.5 1382.2 1114.6 957.5 -0.6346-0.0102 -9.9 
0.049 0.125 0.1424 1261.3 1405.0 1118.5 957.5 -0.6641-0.0127-10.2 
0.053 0.13o 0.1544 1200.9 1435.7 1127.2 957.5 -0.66X-0.0l2t-10.2 
0.059 0.149 0.1698 1302.1 1465.0 1134.1 957.5 -0.6782-0.0144-10.4 
0.062 0.158 0.1004 1324.8 1498.4 1142.2 957.5 -0.6895-0.0158-10.5 
0.072 0.183 0.2084 1363.7 1553.8 1156.1 958.0 -0.7062-0.0178-10.7 
0.0720.1830.2081 1363.71554.0 1155. 2 957.5-0.7077-0.0180-10.7 
0.072 0.183 0.2081 1363.5 1554.7 1156.4 957.5 -0.7024-0.0174-10.7 
0.082 0.200 0.2367 1 386.8 158'^. 7 1162.5 956.9 -0.7165-0.0191-10.9 
0.091 0.231 0.2629 1402.5 1614.8 1170.6 957.1 -0.7063-0.0179-10.7 
0.1X 0.253 0.2881 1409.1 1628.8 1172.4 9^^.4 -0.7004-0.0171-10.7 
0.109 0.277 0.3152 1418.8 1647.0 1179.0 957.1 -0.6890-0.0157-10.5 
0.120 0.304 0.3464 1421.3 1652.9 1102.3 956.9 -0.6807-0 0147-10 4 


OPSI PCC ML V/VE U/UE U1AJ1E H/UE W1/U1E RHO/ 

1.0 1165 0.543 0.6163 0.6182 0.6162-0.0988 0.0112 0.9037 

1.1 1186 0.566 0.6410 0.6431 0.6409-0.1019 0.0125 0.9081 

1.0 1190 C.569 0.6439 0.6458 0.6438-0.1033 0.0116 0.9006 

1.2 1190 0.567 0.6420 G.64A2 0.6418-0.1013 0.0133 0.9082 

1.1 1209 0.589 0.6648 0.6671 0.6647-0.1054 0.0133 0.9125 

1.2 1226 0.607 0.6045 0.6869 0.6843-0.1075 0.0147 0.9163 

1.2 1242 0.623 0.7011 0.7035 0.7009-0.1105 0.C'47 0.9196 

1.1 1268 0.650 0.7284 0.7X7 0 . 7283-0 . 1 1 64 0.0136 0.9254 

1.1 1271 0.652 0.7315 0.7338 0.7314-0.1171 0.0135 0.9260 

1.1 1271 0.653 0.7317 0.7341 0.7315-0.1163 0.0143 0.9261 

0.9 1288 0.669 0.7486 0.7507 0.7485-0. 1212 0.0124 0.9296 

0.9 1306 0.685 0.7649 0.7669 0.7648-0.1248 0.0118 0.9334 

0.7 1316 0.695 0.7754 0.7771 0.7753-0.1295 0.0099 0.9359 

0.5 1340 0.715 0.7949 0.7962 0.7948-0.1344 0.0075 0.9405 

0.7 1340 0.716 0.7959 0.7975 0.7958-0.1325 0.0095 0.940*^ 

0.6 13X 0.713 0.7936 0.7951 0.7935-0. 13X 0.0087 0.9402 

0.3 1361 0.733 0.0135 0.8143 0.8135-0.1409 0.0044 0.9451 

0.3 1384 0.75C 0.8302 0.8306 0.8302-0. 1446 0.0036 0.9493 

-0.1 1408 0.767 0.8477 0.8474 0.8477-0.1528-0.0015 0.9539 
-0.1 1439 0.790 0.8696 0.0693 0.8696-0.1567-0.0015 0.9598 
-0.3 1469 0.811 0.8904 0.8896 0.8904-0. 1632-0.0042 0.9656 
-0.4 1503 0.833 0.9117 0.9105 0.9116-0.1692-0.0064 0 9718 
-0.6 1559 0.068 0.9450 0.9432 0.9449 0. 1787-0.0100 0.9819 
-0.6 1559 0.869 0.9456 0.9437 0.9456-0.1791-0.0103 0.9821 
-0.6 1560 0.869 0.9459 0.9442 0.9459-0.1781-0.0093 0.9822 
-0.7 1594 0.890 0.9653 0.9b31 0.9653-0.1846-0.0123 0.9884 
-0.6 1621 0.905 0.9797 0.9778 0.9796-0.1853-0.0104 0 9931 
-0.5 1635 0.913 0.987b 0.9859 0.9875-0.1855-0.0092 0 9958 
-0.4 1653 0.923 0.9%1 0.9949 0.9961-0.1848-0.0069 0.9987 
-0.3 1658 0.926 0.9991 0.9X1 0.9991-0.1836-0.0052 0 9997 


TST- 356 PH-1 TN-66 230.1 


ID-PRESS0UT4 


24 JON 83#23.04 CONT. PAGE % 


0.138 0.350 0.3964 
0.138 0.350 0.3906 
0.138 0.350 0.3961 
0.157 0.399 0.4541 
0.176 0.440 0.5101 
0.195 0.496 0.5652 
0.214 0.544 0.6200 
0.233 0.592 0.6743 
0.252 0.640 0.7283 
0.270 0.687 0.7820 
0.288 0.732 0.8340 
0.308 0.782 0.8912 
0.328 0.832 0.9480 
0.346 0.879 1 .0006 
0.346 0.878 1 .0000 


1423.6 1654.7 1183.1 

1424.2 1654.5 1182.7 

1423.6 1654.5 1182.2 
1423.5 1655.1 1185.7 
1423.5 1655.4 1106.6 
1423.1 1655.1 1186.6 

1422.7 1655.1 1189.1 

1423.5 1655.1 1188.6 

1422.9 1655.1 1189.3 

1421.5 1655.4 1191.0 

1421 .3 1655.8 1190.7 

1421 .9 1656.0 1192.8 
1422.0 1655 6 1191 .0 
1422.0 1655.8 1192.8 
1421 .5 1656.0 1192.8 


954.9 -0.6847-0.0152-10.5 -0.3 1660 0.929 

954.7 -0.6877-0.0156-10.5 -0.4 1660 0.929 

954.9 -0.6867-3.0155-10.5 -0.4 166<'' 0.929 

954.9 -0.6783-0.0144-10.4 -0.3 166^3 0.929 

955.4 -0.6760-0.0141-10.4 -0.2 1660 0.929 

955.4 -0.6753-0.0141-10.4 -0.2 1660 0.929 

956.5 -0.6692-0.0133-10.3 -0.2 1660 0.927 

957.0 -0.6729-0.0138-1;.: -0.2 1660 0.927 
957.2 -0.6696-0.0133-10.3 -0.2 1660 0.927 
957.2 -0.6601-0.0122-10.2 -0.1 1660 0.927 

957.0 -0.6594-0.0121-10.2 -0.0 1660 0.927 

957.0 -0.6570-0.0118-10.1 -0.0 1660 0 927 

956.7 -0.6618-0.0124-10.2 -0.1 1660 0.927 

956.5 -0.6580-0.0119-10.2 -0.0 1660 0.927 

957.0 -0.6557-0.0116-10.1 0.0 1660 0.927 


1.0019 1.0008 1.0019-0.1849-0.0061 1.0006 

1.0020 1.0008 1.0020-0.1856-0.0067 1.0007 
1.C018 1.0007 1.0018-0.1853-0.0065 1.0006 
1.0019 1.0011 1.0019-0.1836-0.004/ 1 0007 
1.0016 1.0008 1.0016-0.1831-0.0042 1.0005 
1.0014 1.0006 1.0014-0.1829-0.0041 1.0005 
1 -tXX)3 0.9998 1.0003-0.1814-0.0028 1 .0001 
0.W9 0.9993 0.9999-0.1821-0.0036 1.0000 
0.9997 0.9992 0.9997-0.1814-0,0029 0 9999 
0.9997 0.9995 0.9997-0.1794-0.0009 0 9999 

1.0000 0.9999 1.0000-0.1793-0.0008 1.0000 

1.0000 1.0000 1.0000-0.1788-0.0003 1.0000 
1,0003 1.0000 1.0003-0.1798-0.0013 1 0001 
1 0004 1.0003 1 .Of 04-0. 1791-0.0005 1 0001 

1.0000 1.0000 t .OCOO-0. 1785 0.0000 l .0000 




TST-356 PH-1 TN-b6 230-2 IO-PRESSOUT4 24 JUN 83#23.Q4 FACE 97 

RUN-SEQ 

230-2 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.7012.974 6.771661 1196545.6496.7411.8 5.00 

CCt€ UN YE fC TE VE UE U1E PSIE DELU T>€TA TVCTI DSTAR :3ST1 H Hi RTH RTHI 
19 104 450.3470.929 465 962 966 962-10.2 0. 1 106 0.0109 0 .0107 0 .02! 7 0.0215 2.0 2.0 3.094E*02 3.031E*02 


Y YCM Y/YE PL pc PR PW Y4 Y6 
0.007 0.017 0.0195 1067.7 1145.7 1036.5 952.6 -0.6129-0.0093 

O.OOe 0.020 0.0223 1096.7 1163.3 1043.6 952.6 -0.5979-0.0087 

O.OOe 0.020 0.0223 1097.0 1164.3 1043.2 952. E -0.5616-0.0000 

0.006 0.020 0.0223 1096.7 1164.3 1043.6 952.6 -0.5911-0.0064 

0.010 0.025 0.0296 1109.6 1183.7 1050.7 952.6 -0.5686-0.0075 

0.012 0.030 0.0342 1121.6 1202.1 1056.5 952.8 -0.5752-0.0077 

0.014 0.035 0.0394 M 34.3 1221.4 1062.9 952.6 -0.5009-0.0080 

0.018 0.047 0.0530 1154.7 1254.5 1073.4 952.6 -0.5789-0.0079 

0.018 0.047 0.0527 1155.2 1257.0 1074.3 952.6 -0.5693-0.0075 

0.019 0.047 0.0536 1155.2 1256.4 107/. 3 952.4 -0.5714-0.0076 

0.023 0.050 0.0652 1171.8 1200.6 1081.7 951.9 -0.5854-0.0061 

0.026 0.067 0.0758 1106.8 1301.6 1087.6 952.1 -0.6032-0.0009 

0.030 0.077 0.0069 1197.0 1316.9 1093.2 951.9 -0.60*0-0.0089 

0.035 0.090 0.1022 1202.8 1327.0 1095.5 952.4 -0.60X-0.0089 

0.035 0.090 0.1022 1202.6 1326.2 1094.6 952.1 -0.6C82-0.0091 

0.036 0.091 0.1031 1204.5 1327.8 1096.3 951.9 -0.6100-0.0091 

0.039 0.099 0.1128 1223.0 1354.7 1103.8 952 2 -0.6205-0.0099 

0,0440.1130.1281 1242.0 1379.1 1110.5 952.4-0.6484-0.0107- 

0.0490.1240.1401 1258.5 1402.7 1115.9 953.1 -06617-0.0124- 

0.054 0.138 0.1566 1200.3 1431.9 1123.5 953.6 -0.6814-0.0148- 

0.050 0.147 0.1668 1X7.5 1468.6 1133.6 954.2 -0.7011-0.0172- 

0.064 0.163 0.1847 1328.2 1500.0 1141.2 954.0 -0.7049-0.0177- 

0.073 0.186 0.2106 1362.4 1547.2 1152.6 954.2 -0.7239-0.0200- 

0.073 0.186 0.2106 1360.1 1546.9 1151.2 954.7 -0.7172-0.0192- 

0.073 0.186 0.2106 1362.4 1547.2 1151.7 954.7 -0.7259-0.0203- 

0.003 0.211 0.2391 1385.0 1582.7 1159,7 954.0 -0.7261-0.0203- 

0.092 0.233 0,2644 1396.3 1603.0 1164.7 953.3 -0.7182-0.0193- 

0.101 0.256 0.2908 1411.9 1628.5 1171.6 9R3.5 -0 . 71 34-0 .0187- 

0.111 0.281 0.3187 1420.2 1643.9 1175.1 952.9 -0.7079-0.0181- 

0.121 0.X7 0.3477 U24.9 1652.5 1179.6 952.9 -0.7X7-0.0172- 


PSI DPSI PCC rt. V/VE U/UE U1AJ1E U/UE W1/U1E »C/ 
-9.6 0.6 1147 0.528 0.5906 0.5996 0.5906-0.1016 0.0060 0.9C03 
-9.4 0.8 r.64 0.549 0.6214 0.6228 0.6214-0. 1035 0.0081 0.9042 
-9.2 0.9 1165 0.550 0.6224 0.6242 0.6223-0. 1015 0.0102 0.9044 
-9.4 0.8 1165 0.550 0.6227 0.6243 0.6227-0. 1028 0.0090 0.9045 
-9.1 1.1 118505720.64650.64870.6464-0.10370.01240.9087 
-9.2 1.0 1203 0 593 0.6677 0.6697 0 . 6676-0 .* 000 0.0119 0.9127 
-9.2 1.0 1222 0.613 0.6093 0.6912 0.6892-0.1123 0.0115 0.9170 
-9.2 1.0 1256 0.646 0.7234 0.7255 0.7233-0.1176 0.0123 0.9240 
-9.1 1.1 *250 0.o48 0.7258 0.7202 0.7257-0.1165 0.01X 0.9245 
-9,1 1.1 1258 0.648 0.7255 0.7278 0.7254-0.1168 0.0135 0.9245 
-9,3 0.9 1282 0.671 0.7494 0.7514 0 . 7493-0 . 1 229 0.0117 0.9297 
-9.5 0.7 1X3 0.690 0.7604 0.7700 0.7604-0.1288 0.0092 0.9340 
-9.5 0.7 1318 0.703 0.7820 0.7836 0.7819-0.1312 0.0092 0.9372 
-9.5 0.7 1329 0.711 0.7900 0.7917 0.7900-0.1324 0.0095 0.9391 
-9.6 0.6 1328 0.711 0.7897 0.7912 0.7097-0.1332 0.0006 0.9390 
-9.6 0.6 1329 0.712 0.7913 0.7928 0. 7913-0. 13X 0.0C34 0.9394 
-9.8 0.4 1357 0.734 0.8131 0.8141 0.8131-0.1406 0.0055 0.9448 

10.0 0.1 1X1 0.753 0.8321 0.8324 0.8320-0.1473 0.0022 0.9496 
10.2 -0.0 1405 0.770 0.0492 0.0492 0.8492-0. 1527-0.00C1 0.9541 
10.4 -0.2 1435 0.792 0.0699 0.0692 0 . 0699-0 . 1 600-0 . X37 0.95S/ 

10.7 -0.5 1473 0.817 0.8945 0.8931 0.8944-0. 1682-0. X75 0.9b67 

10.7 -0.5 1505 0.8X 0.9148 0.9132 0.9147-0.1720-0.0084 0 9726 

10.9 -0.8 1553 C.860 0.9435 0.9412 0.9434-0.1819-0.0124 0 9814 

10.9 -0.7 1552 0.867 0.9427 0.9406 0.9426-0.1804-0.0111 0.9811 

11.0 -0.0 1553 0.066 0.94 X 0.9406 0.9429-0. 1822-0.0128 0.9813 

11.0 -0.8 1589 0.890 0.96X 0.9614 0.9637-0.1863-0.0132 0.9879 

10.9 -0.7 1609 0.902 0.9754 0.9732 0.9753-0.1869-0.0117 0 9917 

10.8 -0.6 1635 0.916 0.9806 0.9066 0.9806-0.1885-0.0109 0 9961 
10.7 -0.6 1650 0.925 0.9968 0.9950 0.9968-0.1889-0.0098 0 998s 
10.7 -0.5 1658 0.9X 1 .X10 0.9995 1 .XlO-0. 1882 -0.0083 1 0004 


24 JUN 83*23.04 CONT. PAGE 96 


TST-356 F44-1 TN-t>6 230*2 ID-P6ESS0UT4 


0 138 0.351 0.3961 1423.3 1654.1 1183.2 954.2 -0.6841-0.0151-10.5 
0 138 0 361 0 3904 1423.3 1653.'' 1182.2 953.6 -0.6865-0.0154-10.5 
0 138 0.352 0.3969 1424.1 1654.3 1182.7 954.0 -0.6082-0.0156-10.5 
0 150 0.401 0 4550 1423.4 1654.3 1183.9 953.6 -0.6831-0.0150-10.5 
0 177 0 450 0 5099 1424.5 1654.8 1185.7 954.0 -0.6828-0.0150-10.4 
0 196 0 498 0 5651 1423.6 1654.5 1185.7 954.3 -0.6801-0.0146-10.4 
0 215 0 547 0.6202 1423.8 1654.8 1186.6 954.2 -0.6784-0.0144-10.4 
0 234 0 594 0 6740 1423.1 1654.6 1186.6 954.7 -0.6761-0.0141-10.4 
0 253 0 642 0 7283 1422.6 1654.8 1188.4 954.9 -0.6703-0.0134-10.3 
0 271 0 688 0 7801 1422.2 1654.8 1189.1 955.2 -0.6676-0.0131-10.3 
0 290 0 736 0 8344 1421.9 1655.2 1189.3 954.7 -0.6653-0.0128-10.2 
0 309 0 785 0 8905 1421 .2 1655.2 1189.3 954.3 -0.6626-0.0125-10.2 
0 329 0.835 0 9468 1421.0 1654.8 1190.9 954.5 -0.6595-0.0121-10.2 
0 347 0 881 0 6991 1420.6 1655.2 1191.6 954.9 -0.6562-0.0117-10.1 
j 347 0 882 1 0000 1421.9 1655.2 1191.6 954.7 -0,6609-0.0123-10.2 


-0 3 1659 0 929 1.0004 0.9996 1.0004-0.1846-0.0049 1.0002 

-0 3 1659 0 930 1.0009 0.9999 1.0009-0.1052-0.0054 1.0003 

-03 1660 0 930 1.0008 0.9997 1.0008-0.1855-0.0057 1.0003 

-0 3 1660 0.9X 1.0010 1.0001 1.0010-0.1045-0.0047 1.0003 

-0 3 1660 0.930 1.0009 1.0001 1.0009-0.1844-0.0046 1.0003 

-0 2 1660 0.929 1.0004 0.999o 1.0004-0.1837-0.0040 1.0001 

-0 2 1660 0 930 1.0007 1.0000 1 .OCO7-0. 1834-0.0037 1.0002 

-0 2 1660 0 929 1.0001 0.9995 1 .0001-0. 1828-0.0032 1.0000 

-0 1 1660 0 929 0.9999 0.9995 0.9999-0.1816-0.0020 1.0000 

-0 1 1659 0 928 0.9995 0.9993 0.9995-0.1810-0.0014 0.9998 

-0 1 1660 0.929 1.0001 0.9999 1.0001-0.1806-0.0009 1.0000 
-0 0 1660 0.929 1.0004 1.0003 1.0004-0.1801-0.0004 1.0001 
0.0 1659 0.929 1 .0000 1 .0000 1 .0000-0.1794 0.0003 1 .0000 

0 1 1659 0 929 0 9997 0 9999 0.9997-0.1786 0.0010 0.9999 

0.0 1659 0.929 1.0000 1.0000 1.0000-0.1796 0.0000 1.0000 



TST-356 PH-1 TN-«> 230.3 


ID-PRESSOUTi 


2i JUN 83*23 -04 


pace 99 


RUN.SEQ 

2X.3 


MACH PN/L PT P TTR TR Q ALPHA 

0.699 2.967 6.75 1661 1196 545.8 497.2 i10.2 5.00 


corf W N YE f€ TE VE UE U1E PSIE OELU T>€TA TVCTl DSTAR OST’ H 

19 104 45 0.349 0.929 465 963 9b7 963-10.2 0. 1 121 0.01 10 0.0108 0 .0223 0.0222 2.0 


HI RTH RTHl 

2.0 3.111E*02 3.072E*02 


Y 

0.008 

0.010 

0.010 

0.010 

0.011 

0.014 

0.016 

0.020 

0.020 

0.020 

0.024 

0.028 

0.031 

0.037 

0.038 

0.037 

0.040 

0.046 

0.050 

0.056 

0.059 

0.066 

0.075 

0.075 

0.075 

0.064 

0.094 

0.103 

0.112 

0.122 


YCM 
0.020 
0.024 
0.025 
0.024 
0.028 
0.035 
0.040 
0.050 
0.050 
0.050 
0.060 
0 071 
0.000 
0.095 
0.095 
0.095 
0.102 
0.117 
0.127 
0.143 
0.150 
0.166 
3.190 
0.189 
0.189 
0.214 
0 ?38 

0.285 

0.309 


Y/YE 

PL 

PC 

PR 

0.0228 

1100.5 

1167.2 

1046.5 

0.0273 

1110.4 

1186.1 

1053.1 

0.0279 

1114.1 

1189.6 

1055.0 

0.0273 

1113.0 

1188.4 

1053.6 

0.0315 

1126.3 

1208.1 

1062.5 

0.0392 

1139.4 

1228.0 

1070.8 

0.^454 

1150.5 

1244.9 

1074.7 

0.0, *'3 

1172.6 

1277.2 

1087.3 

0.05c3 

1172.6 

1277.7 

1087.3 

0.0568 

1173.5 

1279.1 

1007.3 

0.0681 

1186.7 

1297.5 

1093.1 

0.0003 

1197.0 

1312.0 

1097.4 

0.0902 

1204.2 

1323.2 

1100.4 

C.107^ 

1221 .2 

1347.2 

1105.5 

0.1077 

1222.4 

1348.8 

1106.4 

0.1075 

1220.4 

1347.5 

1105.1 

0.1157 

1235.6 

1369.6 

1110.3 

0.1318 

1251 .3 

1389.8 

1116.1 

0.1432 

1265.8 

1412.5 

1120.7 

0.1610 

1285.6 

1439.7 

1126.4 

0.1692 

1304.5 

1468.6 

1132.3 

0.1879 

133! .4 

1506.4 

1141.7 

0.2142 

1366 4 

1557.6 

1154.4 

0.2140 

1 > . 3 

1557.0 

1153.5 

0.2140 

13o6.8 

1557.9 

1154.2 

0. 412 

1306.2 

1587.1 

1160.6 

0.2689 

1403.6 

1615.1 

1168.6 

0.2947 

1414.1 

1634.6 

1173.2 

0.3216 

1421 .2 

1548.3 

1178.4 

0.3485 

1423.7 

1652.3 

1179.3 


PW Y4 TO PSI 

955.2 -0.5763-0. 00 7C -9.2 

955.0 -0.5493-0.0067 -8.9 

965.4 -0.5625-0.0072 -9.0 

955.7 -0.5659-0.0073 -9.1 

966.8 -0.5610-0.0072 -9.0 

957.5 -0.5542-0.0069 -8.9 

958.0 -0.5729-0.0076 -9.1 

950.9 -0.5795-0.0079 -9.2 

959.3 -0.5774-0.0078 -9.2 

960.0 -0.5796-0.0079 -9.2 

960.7 -0.5941-0.0005 -9.4 

960.7 -0.6042-0.0089 -9.5 

960.7 -0.6075-0.0090 -9.5 

960.5 -0.6290-0.0099 -9.8 

960.7 -0.6292-0.0099 -9.8 

959.6 -0.6235-0.0097 -9.7 

959.2 -0.6370-0.0103 -9.9 

958.4 -0.6560-0.0117-10.1 

958.0 -0.6619-0.0124-10.2 

957.1 -0.6812-0.0148-10.4 

956.1 -0.6885-0.0157-10.5 

954.8 -0.7033-0.0175-10.7 

955.5 -0.7225-0.0198-10.9 

954.8 -0.7159-0.0190-10.8 
954 8 -0.7147-0.0189-10.8 

954.3 -0.7192-0.019^-10.9 

951.3 -0.7140-0.0188-10.8 

954.8 -0.7066-0.0179-10.7 

954.8 -0.6960-0.0167-10.6 

953.9 -0.6966-0.0167-10.6 



PCC 


V/VE 

UA£ 

1.1 

1168 

0.550 

0.6219 

0.6238 

1 .4 

1187 

0.572 

0.6452 

0.6478 

1 .2 

1190 

0.575 

0.6489 

0.6513 

1 .2 

1199 

0.573 

0.6470 

0.6492 

1 .2 

1209 

0.593 

0.6683 

0.6707 

1 .3 

12» 

C.614 

0.6099 

0.6925 

1 .1 

1246 

0.6M 

0.7061 

r 7004 

1 .0 

1278 

0.659 

0.7368 

0.7390 

1 .0 

1279 

0.659 

0.7361 

0.7384 

1 .0 

1280 

0.660 

0.7373 

0.7395 

0.8 

1299 

0.67o 

0.7536 

0.7555 

0.7 

1313 

0.609 

0.7667 

0.7684 

0.7 

1325 

0.698 

0.7765 

0.7781 

0.4 

1349 

0.719 

o 

'.j 

o 

0.7901 

0.4 

1351 

0.720 

0.7981 

0.7992 

0.5 

1349 

0.720 

0.7983 

0.7995 

0.3 

1372 

0.738 

0.8165 

0.8174 

0.1 

1392 

0.755 

0.0332 

0.8335 

0.0 

1415 

0.772 

0.0505 

0.8506 

-0.2 

1443 

0.793 

0.8711 

0.8706 

-0.3 

1473 

0.815 

0.8918 

0.8910 

-0.5 

151 1 

0.841 

0.9174 

0.9160 

-0.7 

1563 

0.873 

0.94 75 

0.9454 

-0.6 

1563 

0.873 

0.9478 

0.9459 

-0.6 

1564 

0.874 

0.9483 

0.9465 

-0.7 

1593 

0.892 

0.9653 

0.9632 

-0.6 

1621 

0.908 

0.9803 

0.9784 

-0.5 

1641 

0.918 

0.9098 

0.9882 

-0.4 

1654 

0.926 

0.9966 

0.9954 

-0.4 

1658 

0.9;^^ 

0.9994 

0.9982 


U1AJ1E W/l£ W1/U1E RHO/ 
0.6218-0.1008 0.0114 0.9042 
0.6450-0.1009 0.0155 0.9084 
0.6488-0.1033 0.0138 0.9091 
0.6468-0.1034 0.0133 0.9087 
O.6^>01-O.*O62 0.0144 0.9127 
0.0097-0.1006 0.0159 0.9170 
0.7060-0.1139 0.3135 0.9203 
0.7367-0.1199 0.0131 0.9268 
0.7360-C '195 0.0134 0.9267 
0.7372-0. 700 0.0130 0.9269 
0.7535-0.1249 3.0111 0.9305 
0.7666-0.1287 0.0097 0.9335 
7764-0.1309 0.0093 0.9358 
V. 7970-0. 1379 0.0059 0.9407 
0.7981-0.1381 0.0059 0.9410 
0.7903-0.1372 0.0069 0.9410 
0.8165-0.1426 0.0047 0.9455 
0.8332-0.(489 0.0015 0.9*98 
0.0505-0. 15M 0.0005 0.9544 
0.8711-0.1602-0.0030 0.9600 
0.89 '8-0. 1654-0.0044 0.9658 
0.91 7i -0.1730-0.0074 0.9734 
0.9475-0.1824-0.0114 0.9827 
0.9478-0.1812-0.0101 0.9827 
0.9482-0.1811-0.0099 0.9829 
0.9652-0.1952-0.0110 0.9884 
0.9002-0.1070-0.0101 0.9933 
0.9098-0.1873-0.0087 0.9965 
0.9966-0.1066-0.0067 0.9988 
0.9994-0.1870-0.0067 0.9998 
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0.140 

0.355 0.4009 

1424.0 

1653.5 

1184.7 

955.7 

0.140 

0.355 0.4003 

1424.0 

1653.3 

1133.8 

955.7 

0.140 

0.355 0.4003 

1424.2 

1653.3 

1182 9 

956.7 

0.159 

C.403 0.4556 

1423.7 

1654.0 

1184.7 

955.3 

0.179 

0.455 0.5134 

1423.7 

1654.2 

1184.7 

954.5 

0.197 

0.502 0.5663 

1423.0 

1654.2 

1184.5 

953.8 

0.217 

0.551 0.6219 

1421 .9 

1654.2 

1185.8 

952.9 

0 235 

0.597 0.6743 

1423.0 

1654.8 

1188.1 

953.0 

0.254 

0.645 0.7296 

1422.2 

1654.4 

1187.0 

952.7 

0.273 

0.693 3.7825 

1421 .9 

1654.2 

1188.2 

953.6 

0.291 

0.738 0.8337 

1422.4 

1654.2 

1188.6 

953.2 

0.310 

0.787 0.8890 

1420.8 

1654.2 

1189.1 

953.0 

0.330 

0.638 0.9459 

1422. 1 

1654.4 

1190.2 

953.6 

0.349 

0.886 1.0003 

1421 .5 

1654.8 

1190 4 

953.6 

0.349 

0.806 1.0000 

1422.2 

1654.6 

1 190. 

963. b 
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-0.6054-0.0153-10.5 

-0.6874-0.0155-10.5 

-0.6096-0.0158-10.5 

-0.6030-0.0150-10.4 

-0.6827-0.0150-10.4 

-0.6803-0.0147-10.4 

-0.6739-0.0139-10.3 

-0.6725-0.0137-10.3 

-0.6726-0.0157-10.3 

-0.6692-0.0133-10.3 

-0.6705-0.0135-10.3 

-0.6634-0.0126-10.2 

-0.6658-0.0129-10.2 

-0.6627-0.0125-10.2 

-0.6648-0.0128-10.2 


-0.2 1659 0.928 0.9982 
-0.3 1659 0.928 0.9982 
-0.3 1659 0.928 0.9982 
-0.2 1659 0.928 0.9987 
-0.2 1659 0.929 0.9996 
-0.2 1659 0.930 1 .0002 
-0.1 1659 0.930 1 .0008 
-0.1 1660 0.930 1 .0009 
-0.1 16590.931 1.0010 
-0 1 1659 0.9M 1 .0001 
-0.1 1659 G.930 1 .0004 
0.0 U-59 0.930 1 .0004 
-O.G 1659 0.930 1 .0001 
0.0 1659 C.9X 1 .0002 
0.0 1659 0.929 1 .0000 


0.9974 
0.9973 
0.9973 
0.9981 
0.9989 
0.9996 
1 .0005 
1 .0006 
1 .0007 
0.9999 
1 .0002 
1 .0005 
1 .0000 
1 .0003 
1 .0000 


0.9982-0.1845-0.0043 

0.9982-0.1849-0.0047 

0.9982-0.1854-0.0052 

0.9^7-0.1841-0.0038 

0.9996-0.1842-0.0037 

1.0002-0.1838-0.0032 

1 .0008- 0.1825-0.0019 

1.0009- 0.1823-0.0016 

1 .0010- 0.1823-0.0016 

1 .0001- 0.1014-0.0009 
1 0004-0.1018-0.0012 
1 .0004-0.1003 0.0003 

1 .0001- 0.1807-0.0002 

1 .0002- 0.1801 0.0004 
1 .0000-0.1905 0.0000 


.9994 

.9994 

9994 

.9996 

.9999 

.0001 

.0003 

.0003 

.0004 

.0000 

.0001 

.0001 

.0000 

.0001 

.0000 



1ST- 35c PH-1 TN-66 231.1 


ID-Pf(£SSOUU 


24 JUN 03«23.O4 


PAGE 1u’ 


RUN.SEQ 
231 .1 


MACH RN/L RN PT P TTR TP Q ALPHA 
0.322 4.352 P.PO 2281 14to3 555.1 483.0 692.2 5.00 


corf W N YE ME TE VE UE U1E PSIE OELU ThCTA T^n DSTAR CSTI H HI RTH RTHI 

19 104 45 0.348 1.152 439 1 183 1 lb3 1 103 -9.9 0. 1027 0.01 19 0.01 18 0,0295 0.0299 2.5 2.5 4. 731E»02 4 . 71 1E*02 


T 

0.009 
0.010 
0.010 
0.01 1 
0.012 
0.014 
0.017 
0.019 
0.019 
0.019 
0.024 
0.027 
0.031 
0.036 
C.036 
0.03b 
0.041 
0.046 
0,050 
n.05c 
0.059 
0.065 
0.075 
0.075 
0.074 
0.063 
0.093 
0.103 
0.112 


YCM 

0.022 0 
0 . 02 b 0 
0.026 0 
0.027 0 
0.031 0 
0.036 0 
0.042 0 
0.049 0 
0.(XX^: 0 
0.049 C 
O.ObO 0 
0.069 0 

o.oeo 0 

0.093 0 
0.093 0 
0.093 0 
U. 103 0 
0.117 C 
0.17/ 0 
0.14! 0 
0. .50 0 
0.164 0 
0.189 0 
0.189 0 
0.189 0 
0.212 0 
0.237 0 
0.261 0 
0.284 0 
0.309 0 


./YE 
.0245 
.0299 
.0299 
.0302 
.0350 
.0412 
.0480 
.0557 
.0557 
.0557 
.0682 
0781 
.0903 
. :048 
.1048 
.1048 
. Ub4 
.1329 
.1434 
.1596 
.1692 
.1859 
.2143 
.2143 
.2.37 
.2396 
.2682 
.2951 
.3212 
.3490 


PL 

1077.3 

1091.1 
1088.8 

1078.6 

1104.6 

nx.6 

1140.6 
1 <67.2 

1173.5 

1189.5 

1189.3 

1195.0 

1196.5 
12X.8 

1241 .8 
1231 .6 
1271 .2 

1297.3 

1334.3 

1387.5 

1458.8 

1528.8 

1643.0 

1635.7 

1637.0 

1721.7 
18’2.2 

1064.2 

1887.0 


PC 

1208.5 

1229.9 
1227.8 
1221 .1 

1246.0 

1200.7 
1299 6 

1331 .3 

1339.3 

1359.8 
13d4.4 

1372.8 

1378.9 
1.-119 7 

1429.6 

1416.4 
1 457 . S 

1499.6 
1546.8 

1605.4 

1694.7 

1774.2 

191 1 .2 

191 1 .0 

191 1 .5 
2C16.4 

2143.6 
2223,5 

2259. 1 
2268.0 


PR 

1147.1 

1159.4 
1159.7 
1151 .9 

1167.0 
1183. « 

1190.1 

1204.3 

1210.5 

1225.2 

1220.2 

1217.6 
1212.2 

1229.1 

1237.3 

1225.6 

1241 .1 

1251.7 

1264.1 

1277.5 

1310.1 

1339.2 
1375 9 

1373.8 

1374.5 
1404. t> 

1443.4 

1469.2 
1488.1 
1504. r> 


PW 

986.3 

985.3 
981 7 

981.7 
981 4 

984.0 

988.3 

994.7 

999.1 
1005.3 
1004.9 
100^.9 

9". .6 
^93. t 
992.9 

986.1 
986. c 
987.5 
988 4 

987.4 

985.8 

967.9 

907.4 
903.0 
"S7.0 
^'86. 7 
986.7 

987.5 
985 2 

98c. 7 


Y4 

0.7251- 
0.6523 
0.6851 
0.6929 
0.5666 
0.43*7 
0.3b82 
0.^-48 
0.2 j07 
0.2343 
0.1939 
0.1309 
0.0794 
-0.0C91 
- 0 . 0.'539 
-0.0316 
-0 1492 
-0.202b 
-0.2993 
-0.4032 
-0.4/92 
-0.5573 
- j .6647 
•0,6448 
-0 6468 
-0.6995 
-0.7150 
-0.7095 
-0 6979 
-0.6883 


Y6 

- 0.0222 

- 0.0100 

-0.0204 

-0.0208 

-0.0*41 

-0.0028 

-0.0018 

- 0.0006 

-0.0005 

- 0.0000 

0.0000 

U.CjOO 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

-o.ooc*.- 

-O.OOlo 

-0.0033 

-0.'J037 

-0.0038 

-0.0070 

- 0 . 0120 - 

-0.0106- 

-0.0107- 

-0.0170- 

-0.C189- 

-0.0183- 

- 0 . 0160 - 

-0.0156- 


DPSI 

15.4 

14.6 

15.0 

15.1 
13. / 

12.1 
11 .4 
10.1 
10.0 

9.8 
9.5 

8.9 

3.2 

7.3 
7.1 

7.0 

5.7 

5 . 1 

4.2 

2.8 
1 9 
1 .0 

-0.3 
-0 1 
- 0.1 
-0.7 
-0.9 
- 0.8 
-0.7 
- 0.6 


PCC 
1211 
1.32 
12X 
1223 
1248 
*201 
1300 
1331 
1339 
1360 
1364 
1373 
1379 
1420 
1430 
1416 
*i58 
1500 
1548 
1606 
1696 
1777 
1916 
’ ^15 
1916 
2024 
2153 
2234 
2269 
2277 


ML 

C.559 

0.583 

O.Sfib 

0.579 

0.605 

0.634 

0.647 

0.667 

0.669 

0.679 

0.684 

0.695 

0.706 

0.740 

0.748 

0.746 

0.775 

0.803 

0.833 

o.pro 

0 922 
0.%2 

1 .027 
1 .026 
1 .027 
1 .073 
1.125 
1 . 154 
1 . '69 
1 . 171 


V/VE 
0.5291 
0.5510 
0.5533 
0 5471 
0.5698 
0.5956 
0.6063 
0.6241 
0.6257 
0.6345 
0.6381 
0.6480 
0.6573 
0.6059 
0.6927 
0.6905 
0.7150 
0.7381 
0.7624 
0 7917 

0 8321 
0.8623 
0.9112 
0.9099 
0.9112 
0 . 9445 
0.98’ 1 

1 .0014 
1.0114 
1 .0126 


U/UE 
0.5347 
0.5575 
0.5595 
0.5532 
0.5773 
0.6042 
0.6154 
0.6336 
C.6352 
0.6442 
0.6478 
0.6578 
0.6670 
0.6956 
C . 7024 
0.7002 
0 . 7240 
0 . 7467 
0.7701 
0 . 7976 
0.8365 
.3648 
0.9103 
0.9098 

0 91 in 
0.«'-24 
0.9703 
0,9987 

1 .0092 


U1/U1E 
0.5100 
0.5331 
0.5345 
0.5282 
0.5537 
0.5823 
0.5944 
0.6145 
0.0161 
0.6252 
0.6294 
0.6402 
0.6505 
0.6004 
2.6074 
0.6854 
0.7115 
0.7352 
0.7603 
0.7908 
0.8316 
0.8622 
0.9111 
O.«=099 
C 9112 

0 9444 
0,9810 

1 .0013 
1,0114 
1 .0126 


W/UE 
0.0514 
0.0457 
0.''494 
0.-0497 
0.0376 
0.02X 
0.0156 
0.0014 
0.0009 
0.0013 
0.0052 
0.0’ 19 
0.0198 
0.0327 
0.0350 
0.0359 
0.0534 
0.0631 
0.0776 
0.0999 
0 1179 
0.1362 
0.1643 
0.1603 
0.1609 
0.1772 
0.1872 
n . 1 899 
0 . 1 894 
0.187c 


W1/U1E 
0.1408 
0.1391 
0.*431 
0.1423 
0 1346 
0.1251 
0.1198 
0.1091 
0. tC»8 
0.1083 
0.1051 
2.1003 
0.0942 
0 0866 
0.0855 
0.0842 
0.0713 
0.0658 
0.0556 
0.0387 
0.0279 
0.0149 
-0.0046 
-0.0008 
- 0.0012 
-0.0116 
-0.0153 
-0 0144 
- 0.0121 
-O.dOl 
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0. 

140 

0. 

,356 

0, 

4026 

0, 

.140 

0 

.356 

0 

4^29 

0. 

140 

0, 

.356 

0 

4029 

0, 

.159 

0 

.404 

0 

.4568 

0, 

178 

0 

.452 

0 

.5113 

0, 

197 

0 

.502 

0 

.5671 

0. 

.217 

0 

.550 

0 

,6222 

0. 

235 

0 

.598 

0 

.j758 

0, 

254 

0 

.646 

0 

.7300 

0. 

272 

0 

.691 

0 

.^16 

0 , 

.291 

0 

739 

0 

,0355 

0. 

309 

0 

.796 

0 

8888 

0. 

.328 

0 

.834 

0 

9433 

ft 

,348 

0 

.384 

1 

.0000 

o'. 

.348 

0 

.884 

1 

.0000 


1-^1 .3 22fe8.0 1520.4 
1903 9 22b9.4 1524.3 
1902.7 22t>8.7 '523.2 
1902.9 22t>8.6 1531 .9 

1901 .6 22^7.3 153! .7 

1899.0 22b7.5 1528.0 

1899.7 22e>7.5 1528.3 

1901.3 2268.0 15X.5 

1898.7 22b7.1 1529.2 

1896.4 2265.7 1525.0 

1896.5 2265.0 1534.3 
1891 .8 22t)0.9 1536.5 

1888.1 2258.6 1532.6 

1384.5 2253.0 154C.0 

1884.7 2253,9 1536.3 


989.7 -0.6.36-0.0151-10.5 

991.0 -0.6837-0.0151-10.5 

992.8 -0.6828-0.0150-10.4 
992.4 -0.6731-0.0138-10.3 
992.4 -0 6719-0. 0136-. 0.3 

990.3 -0.6697-0.0134-10.3 
992.2 -0.6710-0.0135-10.3 

992.4 -0.6716-0.0136-13.3 

992.1 -0.6678-0.0131-10.3 

988.5 -0.6691-0.0133-10.3 

991 .5 -0.6590-0.0121-10.2 
994.7 -0.6498-0.0109-10.1 
996.0 -0.6483-0.0107-10.0 

1001 . 1 -0. 6372-0.0*03 -9.9 
1001.3 -0.6406-0.0104 -9,9 


-0.5 2276 
-0.5 2278 
-C.5 2277 
-0.4 2276 
-0.4 2275 
-0.3 2275 
-0.4 2275 
-0.4 2276 
-0.3 2274 
-0.3 2273 
-0.2 2272 
-0.1 2267 
-01 2265 
0.0 2259 
G.O 2260 


1 .1t>0 1 .010/ 
1 . 163 1 .0104 
1 .166 1 .0092 

1.166 : 0C92 

1.165 1 .0088 

1.167 1 .0101 

1.166 1 .0090 
1 .166 1 .0090 
1 .166 1 .0089 

1 . 168 1 .0106 
1.165 1 .0086 
1.161 ! .0056 
1.159 1 .0043 
1 152 0 9999 
M52 ! .‘3000 


1 0091 1 .0107-0.1862-0.0091 
1 0087 1.0103-0.1862-0.0091 
1 007o 1.0091-0.1858-0.0089 
1 0079 1 0091-0.1837-0.0069 
1.0077 1.0088-0.1834-0.0066 
1 0090 1 .0100-0.1832-0.0061 
1.00/8 1.0090-0.1833-0.0064 
1 .'078 1.0090-0.1834-0.0065 
1.007'' 1 .0089-0. 1826-0. Goo7 
1.0096 1.0106-0.1832-0.0060 
1 0079 1.0085-0.1807-0.0039 
1.0052 1.0056-0.1782-0.0019 
1.0040 1.0043-C. 776-0.0016 
1.0000 0.9999-0.1746 0.0007 
1 0000 1 OOCO-0.1753 0.0000 


.0058 
.0056 
.0049 
.0049 
.0047 
.0054 
.0048 
.0048 
.0048 
.0057 
.0046 
.0030 
.0023 
. 99 ^ 
1 .0000 



TST-356 TN-t* 231.2 


lO-PRESSOUTA 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 103 


RUN.SEQ 

231.2 


hach rn/l rn pt p ttr tr q alpha 
0.821 4.33b 8.8b 2290 1465 556.1 490. i 690.6 5.00 

COM' W N YE HE TE VE UE UlE PSIE OELU T^CTA TfCTI OSTAR OSTl H HI RTH RTHl 

19 104 45 0.346 1.152 440 1183 1165 1183 -9.9 0.1023 0.0112 0.0111 0.0283 0.0287 2.5 2.6 4.435E*02 4.407E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR 
0.009 0.024 0.0272 1088.0 1224.6 1157.9 
0.011 0.0270.0312 1076.8 1218.8 1151.7 
0.011 0.028 0.0315 1087.4 1229.0 1158.8 
0.011 0.028 0.0315 1083.5 1223.5 1156.5 
0.013 0.033 0.0377 1100.3 1246.8 1168.7 
0.015 0.038 0.0429 1100.7 1255.6 1168.0 
0.017 0.043 0.0494 1120.3 1277.8 1179.9 
0.022 0.055 0.0622 1126.3 1293.4 1178.6 
0.022 0.055 0.0622 1141.8 1306.9 1190.2 
0.021 0.054 0.0614 1127.9 1294.7 1178.3 
0.025 0.062 0.0708 1154.2 1326.7 1195.8 
0.029 0.073 0.0825 1196.0 1371.7 1214.8 
0.032 0.082 0.0933 1231 1 1414.9 1232.4 
U.035 0.089 0.1016 1261 .7 1449.5 1248.7 
0.035 0.089 0.1016 1264.7 1453.4 1250.1 
0.035 0.089 0.1013 1239.6 1427.4 1231.6 
0.041 0.1040.1187 1260.2 1456.1 1238.2 
0.044 0.113 0.1284 1290.8 1490.6 1246.0 
0.051 0.129 0.1460 1346.4 1556.7 1268.7 
0.054 0.136 0.1546 1398.1 1620.9 1291.7 
0.060 0.151 0.1720 1445.3 1678.1 1305.2 
0.064 0.162 0.1840 1513.7 1756.6 1333.0 
0.074 0.187 0.2127 1646.0 1914.3 1382.0 
0.073 0.186 0.2119 1645.5 1916.1 1380.4 
0 073 0.186 0.2116 1646.4 1919.3 1384.5 
0.082 0.209 0.2378 1712.1 2001.9 1400.9 
0.092 0.235 0.2669 1813.6 2141.3 1450.6 
0.102 0.260 0.2951 1867.1 2225.0 1479.7 
C.ni 0.282 0.3202 1890.8 2262.0 1493.0 
0.121 0.306 0.347P 1898.9 2270.2 15C'8.7 


'"W Y4 Y6 PSI C3PSI PCC n. 

996.5 0.6825-0.0203 5.0 14.9 1227 0.563 

991.0 0.7164-0.0218 5.4 15.3 1221 0.564 

988.0 0.6743-0.0200 4.9 14.8 1231 0.579 

986.2 0.7048-0.0213 5.3 15.2 1226 0.575 

986.2 0.6091-0.0171 4.2 14.1 1249 0.600 

905.5 0.5554-0.0129 3.6 13.5 1257 0.609 

983.9 0.4666-0.0047 2.6 12.5 1278 0.632 

981.1 0.3715-0.0018 1.511.412940.650 

981.1 0.3430-0.0021 1.2 11.1 13070.662 

979.6 0.3561-0.0020 1.3 11.2 1295 0 653 

981.1 0.2745-0.0011 0.410.313270.679 

983.9 0.11860.0000-1.2 8.713720713 

989.4 0.0070 0.0000 -2.5 7.4 1415 0.741 

994.3 -0.0668 0.0000 -3.3 6.6 1449 0.761 

998.1 -0.0743 0.0000 -3.4 6.5 1453 0.760 

994.0 -0.0419 0.0000 -3.0 6.9 1427 0.745 

991.9 -0.1064 0.0000 -3.7 6.2 1456 0.769 

988.4 -0.2018-0.0016 -4.8 5.1 1491 0 797 

988.7 -0.3120-0.0037 -6.1 3.8 1558 0.839 

992.4 -0.3854-0.0037 -6.9 3.0 1 62^! 0.875 

993.1 -0.4625-0.0037 -7.8 2.1 1679 0 906 

994.7 -0.5420-0.0064 -0.8 1.1 1759 0 946 

99' .8 -0.6596-0.0121-10.2 -0.3 1919 1.020 
998.6 -0.6576-0.0119-10.1 -0.2 1921 1.020 

998.3 -0.6485-0.0108-10.0 -0.1 1924 1 021 

997.0 -0.6988-0.0169-10.6 -0.7 2009 1.059 

998.1 -0.7127-0.0187-10.8 -0.9 2151 1.115 

997.8 -0.7023-0.0174-10.7 -0.8 2235 1 14b 

999.3 -0.6977-0.0160-10.6 -0.7 2272 1 15c 

996.3 -0.689U-0. 0157-10. 5 -0.6 2279 1.164 


V/VE U/UE U1/U1E W/UE WI/UlE RHO/ 
0.5329 0.5388 0.5149 0.0473 0.1372 0.8404 
0.5341 0.5398 0.5152 0.0510 0.1409 0.8407 
0.5474 0.5536 0.5291 0.0477 O.UOl 0.8433 
0.5444 0.5503 0.5254 0.0507 0.1425 0.8427 
0.5657 0.5720 0.5487 0.0421 0 1379 0 8472 
0.5740 0.5816 0.5582 0.0365 0.1340 0.8490 
0.5940 0.6024 0.5799 0.0271 0.1283 0.8535 
0.6094 0.6184 0.5974 0.0161 0 1204 0 8571 
0.6200 0.6293 0.6085 0.0128 0.1190 0.8597 
0.6119 0.6210 0.6002 0.0143 0.1190 0.8577 
0.6349 0.6445 0.6248 0.0040 0.H31 0.8633 
0.6640 0.6738 0.6563-0.0141 0.1005 0.8709 
0.6871 0.6968 0.6814-0.0306 0.0883 0.8772 
0.7039 0.7134 0.6993-0.0413 0,0808 0.8820 
0.7030 0.7124 0.6985-0.0422 0.0797 0 8817 
0.6907 0.7002 0.6858-0.0373 0.0825 0.8782 
0.7100 0.7192 0.7069-0.0470 0.0763 0.8838 
0.7329 0.7414 0.7301-0.0625 0.0649 0.8907 
0.7677 0.7749 0.7660-0.0826 0.0511 0 9018 
0.7955 0.8017 0.7945-0.0975 0.0412 0.9113 
0.8203 0.8250 0.8198-0.1134 0.0297 0 9202 
0.8514 0.8542 0.8512-0.1318 0.0168 0.9320 
0.9061 0.9054 0.9061-0. 1624-0.0042 0.9547 
0.9061 0.9055 0.9061-0.1620-0.0038 0.9547 
0.9072 0.9069 0.9072-0.1605-0.0021 0.9552 
0.9346 0.9324 0.9345-0.1751-0 0120 0 9675 
0.9744 0.9716 0.9743-0.1854-0.0154 0 9860 
0.9964 0.9939 0.9963-0.1875-0.0135 0 9981 
1.0047 1.0024 1.0047-0.1881-0 0127 1 0025 
1.0083 1.0063 1.0082-0.1869-0 0109 1 0044 


TGT-356 PH-1 TN-«) 231 -2 


ID-PRESSOUU 


24 JUN 83»23-04 CONT. PAGE 104 


0.139 0.354 0.4017 1903.4 2270.3 1524.1 997.2 -0.6815-0.0148-10.4 -0.5 2279 1.163 1.0077 1 1.0076-0.1852-0.0093 1.0041 

0.139 0.354 0.4023 1901.8 2270.1 1522.9 993.6 -0.6793-0.0145-10.4 -0.5 2278 1.166 1.0096 1.0080 1.0096-0.1851-0.0089 1.0051 

0.139 0.354 0.4020 1899.8 2269.1 1519.8 991 .7 -0.6795-0.0146-10.4 -0.5 2277 1.167 1 .0105 ’ CC89 1 .0104-0.1853-0.0089 1 .0056 

0.1580.401 0.4559 1902.3 2269.1 1528.3 967.8 -0.6754-0.0141-10.4 -0.5 2277 1.170 1.012t> 1.0112 : .0126-0. 1848-0.0080 1.0068 
0.177 0.45C 0.5112 1900.5 2268.7 1527.6 ■?5.3 -0.6724-0.0137-10.3 -0.4 2276 1.172 1.0139 1.0126 1.0139-0.1844-0.0074 1.0075 

0.196 0.497 0.5648 1901.1 2269.1 1527.1 964.4 -0.6739-0.0139-10.3 -0.4 2277 1.173 1.0145 1.0131 1.0145-0.1848-0.0077 1.0078 

0.214 0.544 0.6183 189^ ^268.5 ^527. 4 984.2 -0.6669-0.0130-10.3 -0.4 2276 1.173 1.0144 1.0133 1.0143-0.1833-0.0063 1.0077 

0.234 0.594 0.6753 *: >d.6 2267.8 1530.1 989.4 -0.6658-0.0129-10.2 -0.3 2275 1.168 1.0112 1.0102 1 .01 12-C. 1826-0.0060 1.0060 

0.253 0.642 0.7296 1899.5 2268.7 1533.5 992.1 -0.6628-0.0125-10.2 -0.3 2276 1 .166 1 .0099 1 .0089 1 .0099-0.1817-0.0054 1 .0053 

0.271 0.6890.7834 1896.6 2268.0 1537.2 994.9 -0.6570-0.0118-10.1 -0.2 2274 1.163 1.0080 1.0073 1.0080-0.1801-0.0041 1.0043 


0.290 0.737 0.8370 1896.3 2266.1 1535.4 
0.309 0.784 0.8908 1892.3 2262.5 1532.7 
0.328 0.833 0.9467 1885.9 2256.3 1540.0 
0.346 0.880 0.9994 ’384.2 2254.5 1541.1 
0.346 0.880 1.0000 1885.2 2255.4 1538.9 


997.2 -0.6560-0.0117-10.1 -0.2 2272 1.161 

999.5 -0.6537-0.0114-10.1 -0.2 2269 1.157 

1002.2 -0.6360-0.0102 -9.9 0.0 2262 1.153 

1003.9 -0.6331-0.0101 -9.9 0.0 2260 1.150 

1003.0-0.6373-0.0103-9.9 0.02261 1.152 


1.0062 1.0055 '.0062-0.1796-0.0039 1.0033 
1.0039 1.0033 1.0039-0.1787-0.0034 1.0021 
1.0008 1.0009 1.0008-0.1745 0.0003 1.0005 
0.9992 0.9994 0.9992-0.1736 0.0009 0.9996 
1.0000 1.0000 1.0000-0.1746 0.0000 I-O^jO 


TST- 356 PH-1 TN-66 231-3 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN S3#23.04 


PAG£ 105 


RUN.SEQ 
231 .3 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.822 4.334 9.862280 1463556.7490.5691.8 5.00 


CO*^ W N YE fC TE VE ue U1E PSIE DELU T^TA TVCT1 OSTAR DST1 H HI RTH 
19 104 45 0.346 1.151 440 1183 1166 1183 -9.9 0.1003 0.0113 0.011! 0.0285 0.0289 2.5 2.6 4.460E^O2 4.417E 


Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 
0.009 0.022 0.0255 1091 .1 1220.6 1156.5 994.4 0.6754-0.0200 

0 010 0 026 0.0295 1096.5 1234.8 1162.3 993.8 0.6115-0.0172 

0 Oil 0 027 0.0309 nil .0 1250.1 1173.3 995.1 0.5774-0.0153 

0011 00270.0304 1104.0 1243.1 1165.4 995.6 0.5663-0.0141 

0 012 0 031 0.0358 1117.4 1259.7 1177.8 993.3 0. 5384-0. OnO 

0.014 0.036 0.0415 1127.8 1276.8 1181.8 993.3 0.4427-0.0034 

0 016 0 041 0.0464 1147.4 1302.8 1197.6 995.6 0.3853-0.0017 

0 020 0.052 0.0586 1165.0 1329.9 1204.9 996.3 0.2746-0.0011 

0 020 0 051 0.0581 1160.8 1321.8 1200.4 995.3 0.2805-0.0013 

0 020 0 051 0.0584 1147.7 1315.7 1195-5 995.6 0.331 1 -0.0022 

0 024 0 061 0.0692 1174.2 1346.4 1209.6 996.1 0.2293 0.0000 

0 028 0 071 0.0803 1188.0 1364.2 1214.8 995.6 0.1644 0.0000 

003200820.09291192.21370.51209.6 991.0 0.10260.0000 
0 035 0 088 C.O990 1230.9 1417.1 1229.5 991.7 -0.0076 0.0000 

0 036 0.088 0.0998 1227.5 1411.0 1223.8 990.8 -0.0202 0.0000 

0.034 0.087 0.0989 1248.4 1435.6 1241.8 995.0 -0.0345 0.0000 

0 040 0 101 0.1149 1268.5 1462.9 1247.5 9%. 6 -0.1027 0.0000 

0.044 0.111 0.1266 ’311.7 1514.1 1262.2 990.5 -0.2178-0.0019 
0 050 0.126 0.1434 1355.0 1565.6 1279.4 998.5 -0.3042-0.0037 
0.053 0.136 0.1543 1399.3 1621 .2 1295.0 998.5 -0.3807-0.0037 

0 059 0 149 0.16®' 1445.9 1676.5 1304.2 995.5 -0.4701-0.0037 

00630 1590,18j8 1501.1 1739.9 1326.5 992.7 -0.5355-0.0061 

0 073 0 185 0.2111 1626.9 1895.7 1372.4 992.7 -0.6427-0.0105 

0 073 0 185 0.2108 1627.3 1897.1 1372.1 993.2 -0.6422-0.0105 

0 073 0 185 0.2103 1629.4 1893.4 1367.3 990.0 -0.6635-0.0126 

0 081 0 206 0.2342 1706.2 1996.3 1402.1 993.7 -0.6876-0.0156 

0 091 0 232 0.2636 1801.6 2125.2 1441.7 992.7 -0. 7148-0. OIP"’ 

0 100 0 255 0.2899 1858.1 2213.4 1467.3 992.5 -0.7096-0.0.83 

0.109 0.277 0.3150 1886.5 2257.8 1493.5 994.3 -0.6921 -0.0161 

0.119 0 302 0.3442 1096.9 2268.4 1504.9 994.3 -0. 6906-0. C 159 


PSI OPSI PCC ML V/VE U/ue U1/U1E U/UE Wl/UIE RHO/ 
4 9 14 8 1223 0.561 0.5316 0.5376 0.5139 0.0465 0.1360 0.8403 
4 2 14 1 1237 0.577 0.5458 0.5525 0.5294 0.0409 0.1331 0.8432 
3 8 13.7 1252 0.591 0.5584 0.5655 0.5424 0.0381 0.1326 0.8458 
3.7 13.6 1245 0.583 0.5512 0.5583 0.5358 0.0363 0.1296 0.8443 
3 4 13.3 1261 0.603 0.5687 0.5763 0.5535 0.0342 0.1306 0.8480 
2.3 12.2 1277 0.619 0.5829 0.5912 0.5698 0.0238 0.1231 0.8511 
1 7 11 5 1303 0.641 0.6017 0.6105 0.5895 0.0176 0.1203 0.8554 

0 4 10 2 1330 0.664 0.6221 0.6314 0.6122 0.0040 0.1106 0.8603 
0.4 10.3 1322 0.658 0.6170 0.6263 0.6071 0.0047 0.1104 0.8590 

1 0 10 9 1316 0.652 0.6120 0.6211 0.6010 0.0111 0.1158 0.8578 
-02 97 1346 0.678 0.6344 0.6439 0.6253-0.0018 0.1071 0.8633 
-0792 1364 0.694 0.6477 0.6574 0.6394-0.0082 0.1032 0.8667 
-1.4 8.5 1371 0.704 0.6566 0.6662 0.6494-0.0163 0.0968 0.8690 
-2 7 7.2 1417 0.740 0.6866 0.6962 0.6812-0.0325 0.0861 0.8771 
-28 7.1 1411 0.737 0.6836 0.6930 0.6784-0.0340 0.0842 0.8763 
-3.0 6 9 1436 0.751 0.6952 0.7048 0.6902-0.0365 0.0837 0.8796 
-3.7 6.2 1463 0.769 0.7102 0.7194 0.7061-0.0465 0.0765 0.8839 
-5.0 4.9 1515 0.802 0.737o 0.7459 0.7350-0.0653 0.0627 0.8922 
-60 39 1567 0.835 0.7647 0.7719 0.7629-0.0811 0.0518 0.9009 
-69 30 1622 0 869 0.7914 0.7975 0.7903-0.0963 0.0414 0.9099 
-7.9 2.0 1678 0.903 0.8182 0.8226 0.8177-0.1144 0.0281 0.9195 
-8.7 1.2 1742 0.940 0.8465 0.8494 0.0464-0.1299 0.0176 0.9302 
10 0 -0.1 1900 1.015 0.9033 0.9031 0.9033-0.1587-0.0013 0.9535 
10.0 -0.1 1901 1.015 0.9035 0.9033 0.9035-0.1586-0.0012 0.9536 
10.2 -0.3 ^398 1.017 0.9045 0.9036 0.9045-0.1628-0.0053 0.9540 
10 5 -0.6 2003 1.059 0.9350 0.9332 0.9350-0.1730-0.0102 0.9678 
10 8 -0.9 2135 1.113 0.9736 0.9706 0.9734-0.1857-0.0161 0.9864 
-1C. 8 -0.9 2223 1.147 0.9969 0.9941 0.9968-0.1891-0.0154 0.9984 
•10 6-07 2267 1 161 1.0068 1.0047 1.0068-0.1873-0.0119 1.0036 
■10 5-07 2277 1.165 1.0094 1.0073 1.0094-0.1874-0.0116 1.0050 



1ST- 356 PH-1 TN-66 231.3 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN 83»23.04 CONT. PAGE 106 


0.138 0.351 0.3998 1901 .0 
0.138 0.361 0.39% 1903.3 
0.138 0.351 0.3998 1901 .0 
0.156 0.397 0.4521 1903.1 
0.176 0.447 0.5086 1902.8 
0.195 0.495 0.5634 1905.0 
0.214 0.543 0.6183 1902.9 
0.232 0.589 0.6705 1903.6 
0.251 0.638 0.7259 1900.1 
0.269 0.683 0.7779 1899.8 
0.288 0.733 0.8338 1896.2 
0.307 0.780 0.8881 1892.2 
0.327 0.832 0.9466 1888.5 
0 346 0.879 1.0000 1884.4 
0.346 0.879 1.0000 1883.9 


2268.0 

1522.1 

991 .4 

2269.2 

1524.7 

993.7 

2267.5 

1517. 3 

9.4 

2267.5 

1530.6 

991 .2 

2267.5 

1531 .6 

992.4 

2267.6 

1535.5 

993.7 

2268.5 

1536.9 

994.9 

2268.2 

1538.0 

997.8 

2266.9 

1535.5 

1000.4 

2266.9 

1535.7 

998.3 

2264.1 

1537.6 

1000.8 

2262.1 

1533.2 

996.9 

2257.2 

1533.9 

998.5 

2254.0 

1536.4 

1000.9 

2253.3 

1539.7 

1002.7 


-0.6809-0.0147-10.4 -0.5 
-0.6818-0.0149-10.4 -0.6 
-0.6872-0.0155-10.5 -0.6 
-0.6766-0.0142-10.4 -0.5 
-0.6745-0.0140-10.3 -0.5 
-0.6751-0.0140-10.4 -0.5 
-0.6672-0.0131-10.3 -0.4 
-0.6680-0. 01 32- *0.3 -0.4 
-0.6640-0.0127-10.2 -0.3 
-0 6629-0.0125-10.2 -0.3 
-0.6554-0.0116-10.1 -0.2 
-0.6533-0.0114-10.1 -0.2 
-0.6494-0.0109-10.0 -0.2 
-0.6402-0.0104 -9.9 -0.1 
-0.6355-0.0102 -9.9 0.0 


2276 1.167 1 .0108 1 .0091 

2277 1.165 1 .0098 1 .0080 

2276 1 .168 1 .0119 1 .0099 

2275 1 .167 1 .0106 1 .0091 

2275 1.165 1 .0099 1 .0084 

2275 1.165 1 .0092 1 .0077 

2276 1.164 1.0086 1.0074 

2275 1.161 1.0069 1.0057 

2274 1 .158 1 .0051 1 .0040 

2274 1 .160 1 .0062 1 .0052 

2270 1.157 1 .0040 1 .0033 

2268 1.159 1 .0057 1 .0051 

2263 1.156 ’ 00?5 1 .0030 

2260 1.153 1 .0012 1 .0010 

2259 1.151 1 .0000 1 .0000 


1 .0107-0.1856-0.0096 
1 .0097-0.1856-0.0098 
1 .0118-0.1872-0.0109 
1 .0106-0.1847-0.0087 
1 .0099-0.1841-0.0082 
1 .0092-0.1841-0.0083 
1 .0086-0.1824-0.0067 
1 .0069-0.1822-0.0068 
1 .0050-0.1810-0.0060 
1 .0062-0.1810-0.0057 
1 .0040-0.1790-0.0041 
1 .0057-0.1789-0.0037 
1 .0035-0.1777-0.0029 
1 .0012-0.1754-0.0010 
1 ,CXXX)-0.1742 0.0000 


1.0058 

1.0052 
1 .0064 
1.0057 

1 .0053 
1 .0049 
1 .0046 
I .0037 
1 .0027 
1 .0033 
1 .0021 
1 .0030 
1 .0019 
1 .0006 
1 .0000 



TST-356 PH-1 TN-66 232.1 


ID-PRESS0UT4 


24 JUN 83»23.04 


PAGE 107 


RUN.SEQ 

232.1 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 


0.822 

1.508 

3.43 

769 

494 543 

.5 478. 

9 233.4 

5.x 












U N 

YF 


TE VE 

ue 

U1E PSIE DELU THETI 

i THETl DSTAR 

DST1 

H 

HI 

RTH 

RTH1 


19 104 45 0.346 

1.123 

434 1146 1123 

1146-11 

.5 0.2509 0.0323 0.0331 0 

.07X 0.0776 2.3 

2.3 4, 

469E*02 4.573E*02 


Y 

YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PU 

Y4 Y6 

PSI 

DPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

U/UE 

U1/U1E 

W/UE 

U1/U1E 

RHO/ 

0.008 

0.021 

0.0235 

340.8 

414.2 

433.0 

353.7 

3.3781-0.8452 

26.8 

X.3 

437 

0.568 

0.5482 

0.4994 

0.4X1 

0.2522 

0.3399 

0.85X 

0.010 

0 026 

0.0295 

337.1 

414.7 

434.7 

353.2 

3.3932-0.8515 

26.9 

X.4 

439 

0.576 

0.5555 

0.5057 

0.4354 

0.2562 

0.3450 

0.8515 

0.010 

0.026 

0.0296 

339.4 

419.8 

438.1 

353.2 

3.1819-0.7626 

25.9 

37.4 

443 

0.588 

0.5668 

0.5205 

0.4503 

0.2524 

0.3442 

0.85X 

0.010 

0 026 

0.0X1 

3X.5 

418.7 

437.0 

353.0 

3.1841-0.7635 

25.9 

37.4 

442 

0.586 

0.5646 

0.5184 

0.4485 

0.2514 

0.3429 

0.8534 

0.012 

0.031 

0.0352 

334.8 

416.6 

434.7 

352.5 

3.1376-0.7431 

25.6 

37.2 

440 

0.582 

0.5608 

0.5160 

0.4469 

0.2477 

0.3388 

0.8526 

0.014 

0.035 

0.0400 

343.1 

428.9 

444.7 

352.5 

2.9020-0.6396 

24.4 

36.0 

451 

0.613 

0.5892 

0.5474 

0.4768 

0.2488 

0.3461 

0.8586 

0 015 

0.039 

0.0446 

340.3 

429.4 

442.9 

352.6 

2.71X-0.5631 

23.4 

34.9 

451 

0.611 

0.5872 

0.5501 

0.4816 

0.2378 

0.3360 

0.8582 

0.020 

0.050 

0.0572 

347.4 

442.9 

452.6 

352.5 

2.4543-0.4646 

21 .8 

33.3 

463 

0.644 

0.6168 

0.5845 

0.5154 

0.2337 

0 . 3388 

0.8648 

0.020 

0.050 

0.0572 

343.8 

438.2 

447.0 

353.0 

2.4115-0.4494 

21 .5 

33.0 

457 

0.628 

0.6024 

0.5721 

0.5051 

0.2252 

0.3282 

0.8616 

0 020 

0.050 

0.0572 

347.4 

443.8 

451.8 

352.6 

2.3611-0.4315 

21.1 

32.7 

463 

0.644 

0.6163 

0.5867 

0.5189 

0.2267 

0.3326 

0.8647 

0 024 

0.061 

0.0694 

349.7 

448.5 

452.5 

353.0 

2.1670-0.3626 

19.7 

31 .2 

466 

0.650 

0.6217 

0.5974 

0.5316 

0.2139 

0.3223 

0.8660 

0.028 

0.072 

0.0817 

356.7 

457.8 

455.1 

353.0 

1 .8972-0.2690 

17.4 

29.0 

472 

0.665 

0.6351 

0.6184 

0.5556 

0.1943 

0.X76 

0.8692 

0 032 

0.062 

0.0931 

355.0 

455.0 

448.9 

353.0 

1 .7693-0.2283 

16.3 

27.8 

467 

0.653 

0.6246 

0.6118 

0.5523 

0.1791 

0.2917 

O.0t67 

0.036 

0.090 

0.1028 

353.0 

445.0 

437.6 

353.0 

1 . 7010-0. 20X 

15.7 

27.2 

455 

0.622 

0.5975 

0.5871 

0.5314 

0.1648 

0.2732 

0.8605 

0.036 

0.090 

0.1028 

350.2 

439.0 

433.1 

352.5 

1.7507-0.2223 

16.2 

27.7 

450 

0.608 

0.5850 

0.5735 

0.51X 

0.1661 

0.2717 

0.8577 

0.035 

0.090 

0.1020 

353.5 

440.4 

437.5 

352.1 

1 .8707-0.2605 

17.2 

28.7 

452 

0.617 

0.5924 

0.5776 

0.5195 

0.1789 

0.2849 

0 . 8593 

0.041 

0.104 

0.1105 

353.1 

4X.1 

4X.9 

352.1 

1 .6881-0.2044 

15.6 

27.1 

448 

0.604 

0.5811 

0.5713 

0.5173 

0.1591 

0.2646 

0.8569 

0.043 

0.110 

0.1256 

357.0 

442.0 

431 .6 

352.1 

1.5663-0.1711 

’4.4 

25.9 

450 

0.611 

0.5876 

0.5809 

0.5205 

0.1489 

0.2567 

0.8583 

0.050 

0.128 

0.1450 

358.2 

439.7 

425.1 

352.1 

1.3914-0.1318 

12.6 

24.1 

446 

0.6X 

0.5772 

0.5749 

0.5268 

0.1285 

0.2359 

0.8560 

0.053 

0.135 

0.1536 

361 .8 

441 .5 

424.0 

352.1 

1 .2819-0.1074 

11 .5 

23.0 

447 

0.602 

0.5788 

0.5789 

0.5328 

0.1175 

0.2261 

0.8564 

0.059 

0,149 

0.1693 

371 .7 

450.9 

427.7 

352.1 

1.0952-0.0681 

9.5 

21 .0 

454 

0.623 

0.5980 

0.6019 

0.5581 

0.1009 

0.2148 

0.8606 

0.063 

0.159 

0.l8i3 

378.2 

453.0 

422.8 

352.1 

0.8487-0.0350 

6.8 

18.4 

455 

0.624 

0.5992 

0.6072 

0.5687 

C.0729 

0.1889 

0.86X 

0.073 

0.195 

0.2106 

392.0 

465.3 

424.2 

352.6 

0.5633-0.0138 

3.7 

15.2 

466 

0.652 

0.6236 

0.6?5’ 

0.6018 

0.0409 

0.1636 

0.8664 

0.073 

0.185 

0.2104 

389.7 

460.7 

418.5 

352.6 

0. 5093-0. X77 

3.1 

14.6 

461 

0.639 

0 

v.q241 

C.5927 

0.0334 

0.1542 

0.86X 

0.073 

0.106 

0.2112 

397.1 

471 .0 

427.6 

352.8 

0.5187-0.0088 

3.2 

14.7 

472 

O.t.l 

■j'6353 

0.6474 

0.6145 

0.0358 

0.1612 

0.8692 

0.082 

0.208 

0.2369 

399.4 

466.1 

415.5 

352.6 

0.2742-0. XII 

0.4 

11 .9 

466 

0.652 

0.6240 

0.6368 

0.6106 

0.0040 

0.1285 

0.8665 

0.092 

0.233 

0.2651 

411 .6 

476.3 

418.7 

352.6 

0.1160 C.OOX 

-1 .2 

10.3 

476 

0.677 

0.6459 

0.6591 

0.6355- 

-0.0141 

0.1155 

0.8719 

0.101 

0.257 

0.2925 

428.4 

492.2 

423.0 

352.8 

-0.0817 O.OOX 

-3,5 

8.1 

492 

0.714 

0.677b 

0.6903 

0.6709- 

-0.0419 

0.0949 

0.88X 

0.110 

0.280 

0.3185 

439.5 

495. b 

414.1 

352.1 

-0. 3700-0. X37 

-6.8 

4.8 

496 

0.724 

0.6863 

0.6956 

0.6840- 

-0.0024 

0.0571 

0.8823 

0.119 

0,303 

0.3447 

460.4 

514,3 

419.8 

352,1 

-0.5472-0.0066 

-8.8 

2.7 

515 

0.764 

0.7204 

0.7265 

0.7196- 

-0,1129 

0.0339 

0.8913 
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0.138 0,351 0.3<W 504.6 568.1 434.9 352.0 -0.7090-0 0182-10 8 0 8 

0.1380.3500.3984 506.9 568.6 432.8 352.0 -0.7507-0.0233-1 1 3 03 

0.138 0.350 0.3984 508.2 567.2 427.3 351.8 -0.8129-0.0310-12 0 -0 5 

0.157 0.399 0.4534 544.8 608.6 445.8 352.0 -0.8738-0.0356-12 7 -1 1 

0.1760.4480.50% 595.9 669.2 462.6 351.5-0.9519-0.0414-135-20 

0.195 0.495 0.5627 616.9 703.9 476.5 351 .5 -0.8932-0.0371-12 9 -1 3 

0.2150.5450.6197 638.1 732.9 488.7 351 .5 -0.8819-0.0362-12 8 -1 2 

0.233 0.592 0.6731 649.5 751.1 500.2 351.3-0.8467-0.0336-124-08 

0.251 0.637 0.7247 652.5 756.5 503.2 351.3-0.8351-0.0327-122-07 

0.2700.6850.7792 653.5 759.7 509.5 351.3-0,8085-0.0304-120-04 

0.2890.7350.8360 653.5 760.6 511.8 350.9-0.7968-0.0290-118-03 

0.3080.7840.8910 653.2 761.6 513.2 351.3 -0.7845-0.0275-11 7 -0 l 

0.3280.8320.9461 653.5 761.4 514.2 351.3 -0.7844-0 0275-11 7 -0 1 

0.3460.8791.0000 653.2 762.1 517.4 351 . 3 -0 . 7676-0 .0254- 11 5 01 

0.3460.8791.0000 653.2 761.6 5l6.b 351 .8 -0.7729-0 0260-11 5 00 


570 0.865 0.8041 0.8062 0 

571 0.867 0.8055 0.8063 0 
570 0.866 0.8051 0.8037 0 
613 0.932 0.8573 0.8536 0 
675 1 .018 0.9232 0.9162 0 
710 1.060 0.9544 0.94% 0 
739 1.094 0.9793 0.9748 0 
757 1.114 0.9938 0.9907 0 
762 1.120 0.9980 0.9953 0 

765 1.123 1 .0000 0.9985 1 

766 1 .125 1 .0011 1 .0001 1 

767 1 .125 1 .0011 1 .0006 1 

766 1.124 1 ,0010 1 .0005 1 

767 1 .125 1 .0012 1 .0014 1 , 
766 1.123 1 .0000 .OC'X) 1 


.8041-0.1532 O.O’Oe 0.9182 
.8055-0.1605 3.0038 0.9186 
.8050-0.1709-0.0067 0.9185 
8571-0.1918-0.0170 0.9373 
9227-0.2201-0.0319 0.9641 
9541-0.2170-0.0224 0.9780 
9791-0.2206-0.0210 0.9898 
.9937-0.2173-0.0147 0.9%9 
.9979-0.2161-0.0126 0.9990 
.0000-0.2114-0.0074 1.0000 
.0011-0.2092-0.0050 1.000b 
,0011-0.2066-0.0024 1.0006 
.0010-0,2066-0.0024 1.0005 
.0012-0,2031 0.0011 1 0006 
0000-0.2039 3.0000 1.0000 
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RLN.S'^Q 
232. J 


MACH RN/L PT P TTR TR $ ALPHA 

0.823 1.517 3.45 770 494 541.6 477.1 233.9 5.0C' 


COM^ W N YE ME TE VE UE UlE PSIE Oau T>€TA T>€T1 CSTAR DST1 H 

19 104 45 0.349 1.127 432 1 148 1 125 1 148-1 1 .3 0.25AO 0.0322 0.0326 0.0709 0.0745 2.2 


HI RTH RTHI 

2.3 4.491E*02 4.548E»02 


Y YCM Y/Yc PL PC PR PV Y4 Y6 
0 008 0.020 0.0222 349.6 430. ‘ 439.1 353.7 2.4584-0.4660 

0 010 0.026 0.0290 346.4 431.4 440.1 353.5 2.4-563-0.4653 

0.0100.0260.0290 344.8 431.3 438.6 353.5 2.3683-0.4340 

0 010 0.026 0.0290 348.7 436.2 443.2 353.5 2 . 3476-0 . 4267 

0 012 0.030 0.0335 347.3 438.3 444.9 353.5 2.3162-0.4156 

0 014 0.035 0.0395 344.6 440.0 445.6 353.5 2 . 2506-0 . 3923 

001600410.0460 341.6 436.5 442.8 353.5 2.2839-0.4041 

0 020 0 052 0.0581 347.8 445.6 447.6 353.5 2.0822-0. 3323 

0 020 0 05‘. 0.0573 347.8 446.1 446.7 353.5 2.0229-0.31 12 

00200.0510.0573 350.5 451.4 451.1 353.5 1.9896-0.2993 

002400600.0600 349.4 447.9 445.6 353.5 1 .9105-0.2732 

002000700.0791 354.0 452.8 445.6 353.5 1.7299-0.2159 

003200620.0924 353.7 450.7 441.0 353.5 1.6379-0.1907 

00380.0970.1091 357.2 452.1 438.7 353.5 1.5064-0.1560 

00380.0960.1088 353.5 445.6 433.1 353.5 1.5203-0.1589 

0 C38 0.097 0.1091 357.8 453.5 438.1 352.4 1 .L479-0. 1437 

0.041 C. 105 0.1187 357.3 451.4 434.9 352.4 1.4061-0.1349 

0.0460.1160.1315 360.8 454.9 435.8 352.0 1.3270-0.1181 

0 050 0.128 0.1442 363.4 454,9 432.6 352.4 1 .2178-0.0923 

0 057 0 144 0.1620 367.0 452.9 426.1 352. C 1.0477-0.0622 

006001520.1714 370.7 451.7 420.4 352.4 0.8850-0.0409 

00650.1660.1869 374.9 449.4 413.3 351.8 C .6936-0.0208 

0 076 C 192 0.2167 388.4 458.7 414.5 352.4 0.4569-0.0042 

0 C '6 0 192 0.2172 390.3 461.0 413.3 352.4 0.3881-0.0017 

007601920.2167 ?7.0 451.9 403.2 352.0 0 .2855-0 .0014 

0 084 0 215 0.2422 396.8 458.2 405.3 351.8 0.16490.0000 

0.094 0.239 0.2693 407.0 466.8 405.7 352.0 -0.0212 0.0000 

0 104 0 263 0.2974 422.2 483.8 4i3 3 352.0 -0 . 1 342-0 .0002 

0 113 0 286 0.3229 439.5 497.1 413.7 352.0-0.3665-0.0037 

0 122 0 311 0 3511 465.1 519.0 414.5 352.0 -0.6478-0.0107 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/UE U1/U1E «/UE W1/U1E RHO/ 

21 8 33 1 448 0 599 0.5746 0.5440 0.4812 0.2178 0.3140 0.8546 

21.8 33.1 449 C.603 0.5790 0.5482 0.4850 0.2193 0.3163 0.8556 

21 2 32 5 448 0.601 0.5771 0.5488 0.4868 0.2127 0.3100 0.8552 

21 0 32.3 453 0.615 0.5893 0.5609 0.4979 0.2157 0.3153 0.8578 

20 8 32 1 456 0.622 0.5953 0.5674 0.5042 0.2157 0.3165 0.8591 

20 3 31.7 458 0.627 0.5997 0.5734 0.5106 0.2126 0.3147 0.8601 

20 6 31.9 454 0.618 0.5920 0.5651 0.5026 0.2122 0.3127 0.0584 

19 0 X.3 462 0.637 0.6089 0.5871 0.5256 0.2022 0.X73 0.8622 

10 5 29.8 461 0.637 0.6085 0.5884 0.5279 0.1971 0.X26 0.0621 

19 2 29.6 467 0.650 0.6203 0.6006 0.5396 0.1981 0.3059 0.0649 

17 6 28.9 462 0.637 0.6092 0.5923 0.5335 0.1874 0.2941 0.9623 

16 0 27 3 464 0.644 0.6151 0.6031 0.5467 0.1725 0.2818 0.8637 

15.1 26.4 461 0.635 0.6073 0.5980 0.5441 0.1611 0.2698 0.8619 

13 8 25 1 461 0.634 0.6066 0.6008 0.5493 0.1474 0.2572 0.8617 

13 9 25 2 454 0.617 0.5908 0.5848 0.5344 0.1450 0.2519 0.9581 

13.2 24.5 461 0.641 0.6122 0.6079 0.5572 0.1424 0.2539 0.86X 

12 8 24.1 459 0.634 0.6061 0.6029 0.5535 0.1364 0.2471 0.8616 

11.9 23.2 462 0.642 0.6136 0.6122 0.5638 0.1294 0.2421 0.3633 

10 8 22 1 460 0.637 0.6092 0.6102 0.5644 0.1165 0.2293 0.8623 

9 0 20.3 456 0.629 0.6016 0.6060 0.5642 0.0960 0.2088 0.9606 

7 2 18.5 454 0.621 0.5947 0.6016 0.5638 0.0764 0.1891 0.8590 

5 1 16 4 451 0.614 0.5880 0.5972 0.5039 0.0537 0.1665 0.8575 

2.5 13.8 459 0.634 0.6065 0.6179 0.5890 0.0266 0.1444 0.8617 

17130 461 0.640 0.6115 0.6233 0.5958 0.0184 0.1375 0.8628 

05118 452 0.617 0.5908 0.6025 0.5783 0.0051 0.1208 0.8581 

-0 7 10.6 458 0.634 0.6063 0.6183 0.5960-0.0077 0.1115 0.8616 

-2.8 8.5 467 0.656 0.6254 0.6370 0.6186-0.0314 0.0923 0.9661 

-4 0 7.3 484 0.697 0.6614 0.6728 0.6561-0.0476 0.083b 0.8750 

-6 7 4.6 497 0.728 0.6876 0.o964 0.6054-0.0820 0.0550 0.8819 

■100 13 519 0.772 0.72o5 0.7286 0.7253-0. 1288 0.0162 0.8926 
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0.1390.3540.3996 500.6 567.0 433.3 352.3-0.6724-0.0137-10.3 1.0 568 0.9b2 0.7991 0.8020 0.7993-0. 1461 0 0? 3:^ 0 9160 

0.1390.3540.3996 496.3 566.2 433.1 352.3-0.6488-0.0108-10.0 1.3 5670.8600.79780.80120.7976-0.14180017609155 

0.1400.3550.4001 500.1 569.7 434.6 352.3-0.6401-0.0104-9.9 1.4 571 0.866 0.8025 0.8061 0.8023-0. 1412 0 0192 0 9171 

0.159 0.403 0.4545 538.7 607.1 444.9 352.3 -0.8139-0.0311-12.0 -0.7 61 1 0.928 0.8522 0.8500 0 .0521 -0. 1809-0 0106 0 9350 

0.178 0.451 0.5091 583.3 659.7 459.4 352.1 -0.8956-0.0372-12.9 -1.6 665 1.004 0.9099 0.9045 0.9095-0.2072-0.0253 0 9501 

0.1970.5010.5649 610.4 699.4 474.2 352. 1 -0.8673-0.0351-12.6 -1 .3 705 1 .053 0.9466 0.9421 0.9463-0.2105-0.0213 0.9743 

0.217 0.551 0.6210 638.4 735.5 488.0 351.6 -0.8726-0.0355-12.7 -1.3 742 1.097 0.9787 0.9738 0.9784-0.2186-0 0230 0 9894 

0.2360.5980.6750 646.9 752.2 498.1 351 .6 -0.8279-0.0322-12.2 -0.9 758 1 . 1 15 0 .9915 0 .9684 0.991 3-0 21 32-0 0150 0 9957 

0.254 0.645 0.7282 d 52.9 759.7 505.0 351.6 -0.8180-0.0315-12.1 -0.8 7&5 1 . 123 u. 9972 0.9944 0.9971-0.2125-0 01 32 0 9986 

0.273 0.694 0.7829 654.1 762.7 509,3 351 .6 -0.8002-0,0294-1 1 .9 -0.5 768 M 26 C .9991 0 .9972 0.9991 -0.2093-0 0096 0 9996 

0.291 0.740 0.8347 654.0 764.3 510.2 351.2 -0.7890-0.0280-11.7 -0.4 7fc9 1.128 1.0008 0.9993 1.0007-0 2073-0 0072 1 0004 

0.310 0.788 0.8896 t' .5 764.3 511.1 351.6 -0 . 7752-0.0263-1 1 .6 -0.2 7e»9 1 !27 1.0000 0.9991 0.9999-0 2043-0 0043 1 0000 

0.329 0.037 0.9142 6_.5 765.0 513.0 351.6 -0 . 7657-0 .0252-1 1 .4 -0.1 770 M 27 1.0003 0 9998 1 0003-0 2023-0 0023 1 0002 

0.3490.887 1.0011 651.1 765.0 515.7 351.6 -0. 7158-0.0227- 1 1 .2 0.1 7b9 1.127 1.0000 1.0003 1.0000-0,1981 0.0013 1 OOjO 

0.3490.3861.0000 651.1 761.8 513.4 351.6-0.7545-0.0238-11.3 0.0 769 l . 127 1 .0000 1 .0000 1 .0000-0. 1999 0 0000 1 0000 
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RUN.SEQ 

232.5 


MACH HN/1. RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.823 ’ 523 3.47 771 4<M 140.5 476.0 234.4 5.00 

COKF W N YE ME ^ VE UE U1E PSIE DELU TVCTA 1>€T1 DSTAR DSTl H HI RTH RTHI 
19 104 45 0.347 1.128 431 1 147 1 126 1 147-11 . 1 0 .2708 0 .0334 0 .0335 0 .0733 0.0766 2.2 2.3 4.673E«-02 4.68iE*02 


Y YCM Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PU 

Y4 Y6 

0.007 0.018 0.0200 

336.2 

406.6 

421 .6 

352.4 

3.0063-0.7206 

0.009 0.023 0.0263 

332.7 

408.5 

423.4 

352.0 

2.9760-0.6721 

0.009 0.023 0.0260 

331 .1 

408.5 

424.3 

352.0 

3.0223-0.6925 

0.009 0.023 0.0257 

335.0 

413.0 

428.5 

352.0 

2.9217-0.6483 

0.011 0.027 0.0312 

336.2 

420.4 

433.5 

352.0 

2.7340-0.5712 

0.012 0.031 0.0349 

338.7 

428.0 

430.5 

351 .8 

2.5322-0.4933 

0.015 0.037 0.0426 

339.1 

429.4 

437.4 

352.0 

2.3896-0.4416 

0.018 0.045 0.0517 

340.8 

433.2 

438.5 

351 .8 

2.2396-0.3884 

0.018 0.045 0.0517 

345.6 

440.4 

443.2 

352.0 

2.1227-0.3468 

0.018 0.045 0.0517 

343.3 

438.3 

441.1 

352.0 

2.1214-0.3463 

0.022 0.057 0.0642 

343.3 

435.9 

435.6 

352.0 

1 .9895-0.2993 

0.027 0.068 0.0767 

344.4 

437.4 

435.6 

352.0 

1 .9232-0.2772 

0.030 0.077 0.0878 

3^2.8 

432.7 

426.9 

352.0 

1.7586-0.2248 

0.036 0.090 0.1027 

352.3 

445.0 

435.6 

352 

1 .63X-0.1894 

0.036 0.091 0.1029 

353.2 

445.9 

436.7 

352.0 

1 .6396-0.1912 

0.036 0.091 0.1032 

350.4 

441.1 

433.6 

351 .9 

1 .6938-0.2060 

0.039 0.100 0.1135 

352.8 

444.1 

4X.8 

351 .9 

1.4898-0.1525 

0.045 0.115 0.1306 

354.6 

442.9 

426.1 

351 .6 

1 . 3628-0 . 1 257 

0.049 0.124 0.1403 

361 .0 

449 0 

420.5 

351.9 

1 .2428-0.0982 

0.054 0.137 0.1556 

362.4 

446.9 

421 .9 

351 .6 

1 .0864-0.0670 

0.057 0.145 0.1648 

367.5 

449.0 

421 .0 

351 .9 

0.9769-0.0534 

0.063 0.160 0.1821 

3/6.0 

456.0 

423.0 

351 .9 

0.8X2-0.0332 

0.073 0.186 0.2109 

380.6 

450.8 

407.7 

351 .9 

0.4785-0.0053 

0.073 0.106 0.2115 

384.5 

455.7 

412.0 

351 .9 

0.4779-0.0053 

0.073 0.186 0.2112 

380.4 

446.6 

402.0 

351 .9 

0.3902-0.0016 

0.083 0.210 0.2380 

390.2 

449 0 

397.9 

351 .9 

0.1415 0.0000 

0.092 0.233 0.2645 

400.8 

458.1 

399.4 

351 .6 

-0.0245 0.0000 

0.101 0.257 0.2921 

415.3 

472.7 

405.0 

351 .6 

-0.1641 -0.0008 

0.111 0.282 0.3206 

-135.8 

487. i 

404.7 

351 .4 

-0.4637-0.0037 

0.120 0.305 0.3462 

452.1 

504.2 

408.4 

351 .4 

-0.5906-0.0084 


PSI OPSI PCC ML V/VE U. JE U1/U1E W/UE U1/U1-: RHO/ 

25.4 36.5 427 0.539 0.5202 0.4789 0.4184 0.2272 0.30^-j 0.6434 

24.8 35.9 429 0.548 0.5288 0.4890 0.4284 0.2262 0.3100 0.8451 

25.1 36.1 430 0.551 0.5313 0.4904 0.4291 0.2293 0.3132 0.8455 

24.5 35.6 435 0.566 0.5446 0.5048 0.4427 0.2305 0.3172 0.8481 

23.5 34.6 441 0.585 0.5616 0.5248 0.4624 0.2282 0.3187 0.0516 

22.3 33.4 447 0.605 0.5794 0.5463 0.4839 0.2241 0.3188 0.8554 

21.3 32.4 448 0.604 0.5792 0.5498 0.4890 0.2U7 0.3104 0.8553 

20.3 31.3 450 0.612 0.5864 0.5605 0.5008 0.2070 0.3050 0.8569 

19.3 30.4 456 0.629 0.6009 0.5777 0.5182 0.2028 0.3042 0.8601 

19.3 30.4 454 0.623 0.5959 0.5730 0.5140 0.2010 0.3015 0.8590 

18.2 29.3 450 0.611 0.5848 0.5659 0.5099 0.1965 0.2963 0.8565 

17.7 28.7 451 0.613 0.5869 0.5698 0.5145 0.1816 0.2822 0.8570 

16.2 27.3 443 0.593 0.5687 0.5565 0.5054 0.1619 0.2608 0.8531 

15.0 26.1 455 0.624 0.5967 0.5873 0.5359 0.1576 0.2625 0.8592 

15.1 26.2 456 0.627 0.5990 0.5893 0.5377 0.1589 0.2641 0.8597 

15.6 26.7 451 0.615 0.5888 0.5778 0.5261 0.1615 0.2644 0.0574 

13.6 24.7 452 0.617 0.5908 0.5851 0.5368 0.1417 0.2460 0.9579 

12 3 23.4 449 0.611 0.5855 0.5829 0.5375 0.1272 0.2323 0.85t7 

11.1 22.1 454 0.624 0.5963 0.5964 0.5524 0.1166 0.2247 0.8591 

9.4 20.5 451 0.614 0.5883 0.5913 0.5510 0.0981 0.2060 0.8573 

8.2 ’9.3 452 0.617 0.5905 0.5955 0.5573 0.0062 0.1952 0.0578 

6.6 17.7 458 0.633 0.6048 0.6122 0.5761 0.0713 0.1840 0 8610 

2.7 13.8 451 0.615 0.5884 0.5988 0.5714 0.0283 0.1402 0.0573 

2.7 13.8 456 0.628 0.6003 0.6110 0.58X 0.0288 0.1429 0.9600 

1.7 12.8 447 0.602 0.5773 0.5880 0.5630 0.0176 0.1277 0.8549 

-0.9 10.2 449 0.609 0.5832 0.5942 0.5741-0.0094 0.1029 0 8562 
-2.9 8.2 458 0.635 0.6064 0.6172 0.60.2-0.0308 0.0867 0.8614 

-4.4 6.7 473 0.672 0.6391 0.6493 0.6348-0.0498 0.0744 0 8691 

-7.8 3.2 488 0.708 0.6701 0.6765 0.6691-0.0932 0.0378 0.8770 

-9.3 1.7 505 0.746 0.7023 0.7061 0.7020-0.1 162 0 0211 0 8858 


ooooooooooooooo 


ID-P«ESSaUT4 


24 JUN 83*23.04 CONT. PAGE n2 


1 TH-66 232.5 

0 3996 495.6 561.1 4».0 

0 4001 494.3 562.9 4X.9 

0.4003 496.4 565.2 431.3 
0.4553 528.5 599.6 444.4 

0.5100 576.2 653.2 459.3 
0.5636 604.2 693.1 473.1 

06214 631.7 728.7 487.7 

0.6761 645.5 750.2 498.7 

0.7285 650.7 758.0 505.3 

0.7812 653.0 762.9 509.4 

0.8362 653.5 764.4 513.1 

0.8926 652.4 765.0 514.7 

0. 9484 650.7 765.0 5U.3 

1. C306 650.0 765.0 514.1 

1.0000 650.1 765.5 516.1 


351.6-0.6665-0.0130-10.3 0.8 

351 .6 -0.6325-0.0101 -9.8 1.2 

351.5-0.6434-0.0105-10.0 1.1 

351.8 -0.7431-0.0224-n .2 -0.1 
351.8 -0.^3630-0.0348-12.5 -1.5 
351.8 -0.8485-0.0337-12.4 -1.3 
351.6 -0.8527-0.0340-12.4 -1.4 
351.6 -0.P244-O. 0319-12.1 -1.1 

351.5 -0.8078-0.0303-11.9 -0.9 

351.6 -0.7904-0.0282-1 1 .7 -0.7 

351 1 -0.7751-0.0263-11.6 -0.5 
351.1 -0.7594-0.0244-11.4 -0.3 
351.1 -0.7472-0.0229-1 1 .2 -0.1 
,351.1 -0.7425-0.0223-11.2 -0.1 
351.1 -0.7:150-0.0214- 11.1 0.0 


562 0 854 0.7919 0.7940 0.7918-0.1436 O.OM3 0.-3133 
564 0 856 0 7939 0.7971 0.7938-0.1383 0.0170 0.9140 
566 0 061 0 7975 0 8004 0.7974-0.1408 0 0153 0.9152 
602 0 917 0.8423 0.8420 C .8423-0. 1663-0.0014 0.93' 1 
658 0 995 0.9028 0.8979 C .9025-0. 1999-0.0233 0.95*.i0 
696 1 046 0 9404 0.9359 0 .9401 -0.2057-0 .02i 7 0.9714 
734 1 089 0 9718 0.9670 0.9716-0.2133-0.0232 O.90t1 
756 1.112 0.9888 0.9851 0.9687-0.21 18-0.0183 0.9944 
763 1.121 0.9949 0.9918 0,9948-0.2096-0.0152 0.9974 

768 I 125 0 9900 0.9957 0 9900-0.2069-0.0116 0.99<>3 

769 1 128 0.9999 0.9962 0.9998-0.2041-0.0064 0.999>3 
769 1.128 I.CWOO 0.9990 1.0000-0.2008-0.0051 1.0000 
769 1 128 0 9998 0 9993 0 .9998-0. 1982-0 .0026 0.-999<> 
7b9 1 128 0 9997 0 9994 0 . 9997-0 . 1972-0 .0016 0.99<99 
7o9 1 128 1 .0000 1 .0000 1 .0000-0.1-^7 0.0000 1 .0000 



TST-356 PH-1 TN-<yb 233.1 
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RUN.SEQ 

233.1 


MACH »i/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.841 3.007 6.84 1522 958 545.0 477.4 474.6 5.00 

COW^ UN TE ft TE VE ue U1E PSIE XLU 1>€TA TftTI DSTAR DSTl H HI RTh RTHI 
19 104 45 0.347 1.195 424 1206 1 188 1206 -9.9 0.0920 0.01 11 0.0107 0.0285 0.0296 2.6 2. 7 3.039E*02 2.919E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR 


0.009 0.023 0.0260 

694.7 

791 .2 

753.7 

0.011 O.r-# 

0.0329 

699.7 

800.5 

759.0 

0.011 0.029 0.0332 

699.3 

901.7 

759.0 

0.011 0.029 

0.0329 

705.5 

908.6 

764.4 

0.012 0.031 

0.0349 

700.2 

005.4 

759.7 

0.015 0.C37 0.0426 

713.6 

822.7 

770.4 

0.017 0.043 0.0485 

719.6 

833.4 

772 9 

0.021 0.052 0.0594 

739.4 

959.9 

782.1 

0.021 0.053 

0.0605 

734.1 

854.3 

775.5 

0 021 0.052 

0.0594 

740.7 

957.6 

779 8 

0.025 0.063 0.0719 

747.2 

865.7 

774.5 

0.028 0.072 0.0622 

770.4 

892.0 

787.4 

0.C32 o.oei 

0.0924 

786.6 

911.9 

794 0 

0.036 0.090 

0.1027 

807.3 

926.0 

706.5 

0.C36 0.091 

0.1030 

807.3 

927.0 

783.9 

0.036 0.091 

0.1030 

007.1 

929.8 

788.9 

0.042 0.105 

0.1198 

034.0 

956.2 

796.0 

0.044 G.113 

0.1281 

957.5 

978.5 

796.0 

0.050 0.127 

0.1440 

896.4 

»015.6 

807.9 

0.054 0.136 0.1563 

947.1 

1073.0 

825.2 

0.060 0.153 

0.1739 

1004.6 

1137.0 

845.1 

0.064 0.162 

C.1842 

1070.0 

1215.1 

861 .6 

0.074 0.187 

0.2124 

1170.8 

1347.6 

903.7 

0.074 0.187 

0.2124 

1171 .6 

1354.6 

906.7 

0.073 0.18b 

0.2118 

1168.6 

1351 .1 

908.6 

0.C83 0.210 

0.2383 

1219.7 

1428.8 

930.8 

0.rj92 0.234 

0.2654 

1242.2 

1473.4 

942.3 

0. 102 0.259 

0.2945 

1258.3 

1501 .0 

972.3 

0111 0.281 

0.3190 

1259.9 

1505.1 

979.4 

0.120 0,305 

0,3463 

1262.7 

1505.0 

983,8 


Y4 Y6 PSI DPSI PCC ML 

639.1 0.8007-0.0403 7.2 17.1 794 0.575 

639.1 0.8344-0.0338 6.7 16.6 803 0.590 

638.3 0.8232-0.0322 6.6 16.5 804 0 593 

639.1 0.7993-0.0288 6.3 16.2 811 0.603 

639.8 0.7894-0.0274 6.2 16.1 807 0.596 

639.6 0.7028-0.0212 5.2 15.1 824 0.623 

63'. 6 0.6104-0.0172 4.2 14.1 835 0.638 

639.9 0.4302-0.0027 2.2 12.1 860 0.673 

638.7 0.4161-0.0020 2.011.9 8540.6 

638.0 0.4015-0.0015 1.811.7 8580.6 

637.1 0.2599-0.0007 0.2 10.1 866 O.60-. 

636.2 0.15070.0000-0.8 9.1 8920.720 

636.4 0.06030.0000-1.9 8.0 9120.744 

633.2 -0.1611-0.0008 -4.4 5.5 926 0.765 
631.6-0.1784-0.0011 -4.6 5.3 9270.769 

628.5 -0.1386-0.0003 -4.1 5.8 930 0 777 

628.5 -0.2694-0.0030 -5.6 4.3 957 0.806 

628.5 -0.4057-0.0037 -7.2 2.7 979 0.829 

628.2 -0.5417-0.0064 -8.8 1.1 1017 0 066 

628.2 -0.6499-0.0109-10.1 -0.2 1076 0.918 

628.2 -0.7517-0.0234-11.3 -1.4 1142 0 972 

628.2 -0.8358-0.0328-12.3 -2.4 1223 1.030 

628.2 -0.0606-0.0346-12.5 -2.6 1358 1.118 

629.1 -0.8400-0.0331-12.3 -2.4 1365 1 121 

629.0 -0.8322-0.0325-12.2 -2.3 1361 1.118 
629.4 -0. 0173-0. 03U-12.1 -2.2 1440 1.164 

628.0 -0.7867-0.0277-11.7 -1.8 1484 1 191 

628.2 -0.7413-0.0222-11 .1 -1.3 1510 1.205 

628.2 -0.7275-0.0205-1 1 .0 -1.1 1513 1.207 

628.0 -0. 7206-0. 01%-10. 9 -1.0 1513 I 207 


V/VE U/UE U1/U1E U/UE Wl/'JIE FWO/ 
0.5286 0.5323 0.5053 0.0672 0.1552 0.8292 
0.5412 0.5457 0.5187 0.0640 0.1544 0.8319 
0.5441 0.5486 0.5218 0.'3632 0.1541 0.8325 
0.5518 0.5567 0.5299 0.0615 0.1539 0.8342 
0.5463 0.5513 0.5249 0.13599 0.1514 0.8330 
0.5689 0.5751 0.5492 0.0528 0.1485 0.8380 
0.5020 0.5891 0.5644 0.0435 0.1419 0.8410 
0.6110 0.6197 0.5975 0.0234 0.1276 0.8481 
,6064 0.6152 0.5934 0.0216 0.1250 0.8469 
6112 0.6201 0.5905 0.0199 0.1243 0.8481 
6214 0.6308 0.6118 0.0020 G.1087 0.8507 
0.6501 0.6599 0.6420-0.0096 0.1023 0.8584 
0.6694 0.6791 0 .6629-0.0230 0.0926 0.8637 
0.6867 0.6951 0.6835-0.0529 0.0663 0.8688 
0.6899 0.6961 0.6069-0.0556 0.0642 0.8b97 
0.6963 0.7050 0.6927-0.0505 0.0703 0.8716 
0.7192 0.7266 0.7172-0.0712 0.0538 0.8788 
0.7372 0.7425 0.7364-0.0934 0.0349 0.8846 
0.7659 0.7683 0.7657-0.1185 0 0150 0 8943 
0.8058 0.8054 0.8058-0. 1428-0.0023 0.9C89 
0.8452 0.8414 0.8449-0.1677-0 0204 0.9245 
0.8877 0.8805 0.8069-0.1913-0.0367 0.9429 
0.9484 0.9396 0.9474-0.2088-0,0436 0.9721 
0.9504 0.9426 0.9495-0.2055-0.0400 0.9731 
0.9482 0.9407 0.9474-0.2037-0.0305 0 9720 
0.9795 0.9723 0.9788-0.2077-0.0371 0.9885 
0.9971 0.9911 0.9966-0.2051-0.0314 0.9983 
1.0061 1.0020 1.0059-0.1975-0 0221 1 0035 
1.0073 1.0038 1 .0071-0.1948-0.0192 1 0042 
1.0076 1.0C43 1.0074-0.1934-0 01^8 1.0044 


TST-356 PH-1 TN-66 233.1 
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0, 

139 

0 

.353 

0. 

139 

0, 

,353 

0. 

139 

0, 

.353 

c. 

158 

c. 

.102 

u. 

,173 

0, 

,451 

0, 

.196 

0, 

.i<;7 

0. 

215 

0 

.515 

0. 

231 

c 

.591 

0. 

,252 

0, 

.640 

0, 

,270 

0 

.687 

0. 

,290 

0 

.738 

0, 

,309 

0 

.781 

0. 

329 

0, 

.835 

0, 

316 

0 

.880 

0, 

347 

0 

.380 


0.1013 12fc2.2 
0.1013 12bl 0 
0.1013 12t»5 7 
0.1563 1263.6 
0.5127 1261 .8 
0.5613 125‘5.0 
0.6193 1257.2 
0.6752 ’259.0 
0.7267 . 751.2 
0.7803 1250.7 
0.8379 1251.2 
0.8909 1219.5 
0.9181 1215.9 
0 9997 1216.6 
1 .0000 1219.8 


1505.1 996.2 

1506.7 1000.7 

1507.2 1002.6 
1507.6 1001.1 

1507.6 1001.1 
150D.2 1001.5 

1505.6 1001.1 
1506.9 1007.9 
1501.1 1003.1 

1502.8 1034.1 
1502.8 1009.0 
1501 .5 1009.9 
1500.0 1008.1 
1500.0 1009.9 
1501 .5 1015.0 


629.6 -0.7076-0.0180-10.7 -0.9 

630.5 -0.7033-0.0175-10.7 -C.8 

631.1 -0.7053-0.0177-10.7 -0.8 

632.5 -0.6939-0.0163-10.6 -0.7 

633.5 -0.6875-0.0156-10.5 -0.6 
633 - -0.6850-0.0152-10.5 -0.6 
632.-3 -0.6799-0.0116-10.1 -0.5 
t3i.6 -0.6721-0.0137-10.3 -0.1 
631.8 -0.6684-0.0132-10.3 -0.1 
631 8 -0.6561-0.0117-10.1 -0.2 
631.8 -0.6500-0.0109- •' 1 -0.2 
631 9 -0.6113-0.0105-10.0 -0.1 
63.'. 5 -0.6377-0.0103 -9.9 -0.0 

633.2 -0.6370-0.0102 -9.9 -0.0 
633.5 -0.6361-0. 0102 -9.9 0.0 


1512 

1513 
1511 

1511 
1513 

1512 

1511 

1512 
1509 
1507 
1507 
1505 
1501 
1501 
1505 


1 .201 1 .0057 1 .0029 
1.2-01 1 .0051 1 .0028 
1 .203 1 .0019 1 .0022 

1.201 1.0039 1 .0017 
1.200 1 .0029 1 .0009 
1 .200 1 .0026 1 .0008 
1 .200 1 .0031 1 .0015 

1 .202 1 .0010 1 .0027 
1 .200 1 -OOX 1 .0018 
1 .199 1 .0022 1 .0011 
1 .199 1 .0021 1 .0016 
1 .198 1 .0011 1 .001 1 
1 196 1 .0001 1 .0003 
1 195 0.9997 0.9997 
1 . 195 1 .0000 1 ,0000 


t .0056-0.1903-0.0150 
1 .0053-0.1591-0.0111 
1 .0017-0.1897-0.0115 
1 .0038-0.1871-0.0121 

1 .0028- 0.1956-0.0108 
1 .0026-0.1850-0.0102 
1 .0031-0.1810-0.0092 

1 .0010- 0. ;826-0.0076 

1 .0029- 0.1816-0.0067 
1 .0022-0.1789-0.0012 
1 .0021-0.1776-0.0029 

1 .0011- 0.1763-0.0017 
1 0001-0.1717-0.0003 
0,9997-0.1745-0.0002 
! .0000-0.1743 0.0000 


.0033 

.0031 

.0028 

.C022 

.C016 

.0015 

.0018 

.0-023 

.0017 

.0313 

.0012 

.0308 

.0002 

3.9999 

.0000 



TST-350 PH- 1 TN-«j 233.2 
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24 JUN 83#23.04 


PAGE 115 


RUN.SEQ 

233.2 


MACH Wi/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.S43 3.004 6.83 1522 95t> 545.5 477.7 475.3 5.00 


catf w N 

YF 


TE VE 

UE 

U1E PSIE OELU T>€TA ThETI DSTAR 

DSTl 

M 

19 104 45 0.347 

1 .200 

424 121 

0 1192 

1210 -9.9 0.1020 0.0137 0.0132 0 

1.0325 0.0325 2.4 

Y YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PW Y4 Y6 PSI 

DPSI 

PCC 

ML 

V/VE 

0.007 0.017 

0.0195 

681 .0 

771 .1 

743.1 

633.1 1.0451-0.0619 9.0 

18.9 

775 

0.555 

0.5096 

0.009 0.022 

0.0254 

697.2 

790.9 

755.5 

635.2 0.9033-0.0435 7.4 

17.3 

794 

0.583 

0.5335 

0.009 G.022 

0.0254 

702.7 

002.2 

762.2 

638.2 0.8529-0.0364 6.9 

16.8 

005 

0.595 

0.5437 

0.009 0.022 

0.0254 

697.2 

794.9 

756.0 

638.9 0.8613-0.0376 7.0 

16.9 

797 

0.502 

0.5323 

0.01C 0.026 

0.0291 

701 .9 

804.9 

762.2 

639.1 0.8291-0.0330 6.6 

16.5 

807 

0.597 

0.5456 

o.oi: 0.031 

0.0351 

700.: 

806.8 

756.5 

630.7 0.7140-0.0217 5.4 

15.3 

808 

0.600 

0.5470 

0.014 0.09b 

0 0414 

704.4 

812.8 

756.7 

637.1 0.6361-0.0103 4.5 

14.4 

C14 

0.612 

0.5582 

0.019 0.048 

0.0539 

728.7 

840.3 

770.4 

635.9 0.4568-0.0042 2.5 

12.4 

841 

0.654 

0.593t) 

0.019 0.048 

0.0542 

725.1 

841 .0 

766.6 

635.2 0.4366-0.0031 2.2 

12.1 

341 

0.655 

0.5948 

0 019 0.049 

•'.0551 

725.5 

838.2 

764.9 

634.1 0.4236-0.0024 2.1 

12.0 

838 

0.653 

0.5931 

0.022 0.05t 

0.0636 

736.8 

052.2 

768.4 

634.0 0.3175-0.0023 0.9 

10.8 

852 

0.673 

0.6095 

0.026 0.06/ 

0.0756 

759.4 

877.8 

700.3 

632.9 0.1934 0.0000 -0.5 

9.4 

873 

0.708 

0.6385 

0.090 0.077 

0.0069 

774.6 

888.6 

772.7 

631 .7 -0.0170 0.0000 -2.8 

7.1 

889 

0.724 

0.6513 

0.036 0.090 

0.1026 

799.7 

912.3 

776.7 

629.3 -0.1852-0.0013 -4.6 

5.3 

912 

0.756 

0.6774 

0.096 0.090 

0.1026 

801 .1 

909.0 

764.9 

625.8 -0.2879-0.0034 -5.6 

4.1 

909 

C.759 

0.6794 

0.095 0.090 

0.1C20 

8^8.3 

954.7 

017.0 

633.2 -0.0093 0.0000 -2.7 

7.2 

955 

0.797 

0.7096 

0 039 0.099 

0.1126 

825.0 

962.6 

812.4 

635.5 -0.0876 0.0000 -3.5 

6.4 

963 

0.801 

0.7132 

0.045 0.114 

0.1296 

854.0 

967.1 

016.3 

635.7 -0.2482-0.0026 -5.4 

4.6 

988 

0.826 

0.7330 

0.048 0.123 

0.1990 

895.2 

1032.2 

833.2 

636.4 -0.3695-0.0037 -6 8 

3.2 

1033 

0.868 

0.7655 

O.C-54 0.137 

0.1f56 

935.4 

1067.2 

831.7 

635.7 -0 5642-0.0073 -9.0 

0.9 

1069 

0.901 

0.7905 

0.057 0.145 

0.1650 

906.1 

1115.9 

838.3 

634.4 -0.7256-0.0202-n .0 

-1 .0 

*120 

0.946 

0.8237 

0.063 0.161 

0.1823 

1041 .5 

1182.3 

857.6 

632.1 -0.7896-0. 028'-1 1 .7 

- 1 ,8 

1189 

1 .001 

0.8639 

0.073 0.185 

0.2097 

1142.2 

1308.7 

896.6 

631.9 -0.8452-0.0335-12.4 

-2,4 

1310 

1 .088 

0.9255 

0.073 0.184 

0.2094 

1 141 .4 

1313.6 

902.0 

632.3 -0.8200-0.0316-12.1 

-2.2 

1323 

1 .091 

0 9271 

0.072 0.184 

0.2088 

1139.4 

1314.5 

907.0 

633.7 -0.7963-0.0289-11 .8 

-1.9 

1323 

1 .089 

0.9259 

0.083 0.210 

0.2378 

1205.4 

1403.8 

9».9 

( 4.1 -0.8178-0.0315-12.1 

-2.2 

1414 

1.143 

0.9627 

0.091 0.232 

0.2629 

1239.7 

1465.8 

949.0 

633.2 -0.7825-0.0272-11 .6 

-1 7 

1476 

1 .180 

0.9867 

0.102 0.259 

0.2939 

1257.3 

1496 9 

971 7 

633.7 -0.7431-0.0224-1 1 .2 

-1.3 

150? 

t . 1 96 

0.9977 

0 in 0.28': 

0.3190 

1264.2 

1508.3 

989.2 

635.0 -0.7207-0.0196-10,9 

- 1.0 

1^16 

i .199 

0.9995 

0,120 0.904 

0.3452 

1264.3 

1507.5 

993,3 

635.0 -0.7174-0.0192-10.9 

- 1.0 

If 15 

1.199 

0 9991 


HI R7H RTHl 

2.5 3.728E*02 3.604£*02 


U/UE Lii/’JIE W/UE Wl/UIE 
0.5110 0.4822 0.0807 0.1649 
0.5371 0.5093 0.0701 0.1591 
0.5480 0.5205 0.0662 0.1571 
0.5364 0.5093 0.0657 0.1547 
0.5501 0.5230 0.0640 0.1553 
0.5537 0.5284 0.0520 0.1444 
0.5649 0.5406 0.0445 0.1390 
0.6020 0.5796 0.0259 0.1272 
0.6033 0.5815 0.0236 0.1252 
0.6017 0.5001 0.0220 0. 12.^3 
0.6187 0.5968 0.0094 0.1140 
0.6482 0.6299-0.0053 C.1048 
0.6604 0.6463-0.0320 0.0809 
0.6855 0.6746-0.0555 0.0624 
0.6062 0.6777-0.0696 0.0486 
0.7196 0.7040-0.0338 0.0892 
0.7227 0.7068-0.0447 0.0792 
0.7406 0.7306-0.0694 0.0502 
0.7717 0.7644-0.0914 0.0422 
0.7925 0.7904-0.1260 0.0121 
0.8209 0.8295-0.1590-0.0151 
0.8587 0.0695-0.1783-0.0274 
0.9178 0.9247-0.201 ’ 0.0395 
0.9203 0.9264-0. 19/1-0.0952 
0.9200 0.9253-0.1923-0.0906 
0.9557 0.9620-0.2042- 0.0961 
0.9810 0.9962-0.2021-0.0296 
0.9996 0.99:’4'0 , T962-0 0219 
0.9964 9<y^4-c . 1919-0.01 73 
0 . 99 o 1 0 . i»9'i*j - 0 , 191 1-0.01 66 


RHO/ 
0.8242 
0.8292 
0.8313 
0.8289 
0.8317 
0.8322 
0.8345 
0.8428 
0.8431 
0.8427 
0.8467 
0.9543 
0.9577 
0.9652 
0.8657 
0.8749 
0.87b0 
0.8824 
0.8995 
0.9025 
0.9152 
0 9319 
0.9603 
0.9611 
0.9605 
0.9794 
0 . «24 
0.9967 
0.9997 
0.9995 
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0 0 353 0.4001 12t>4 5 1507.7 1003.8 033.7 -0.6^78-0.0168 

0 13*^ 0 353 0.AO01 1266.8 1508.7 1007.0 633.7 -0 .6*^-0 .016<) 

0 I3<i 0 353 0.4001 1266.2 1508.7 1007.6 635.1 -0 .6057-0 .0166 

0 158 0 4C1 0 4551 1262.3 1507,8 1005.6 635.3 -0.6867-0.0155 

0.177 0.45C 0.5106 1262.2 1508.7 1008.1 635.3 -0.6801-0.0146 

1<^5 0 4<fe. 0 5633 1261.1 1508.2 i 007.2 635.1 -0.6788-0.0145 

215 0.54'^ 0.6205 1259.7 1503.0 IQIO.7 636.0 -0.6670-0.0131 

234 0 595 0 6754 1256.9 1506.9 1008.6 636.3 -0. 6634-0.0126 

252 0 64.3 0.7>3l 1255.3 1505.9 1008.4 636.0 -0.6599-0.0122 

270 0 686 0 7788 1251 i 1504.3 1007.6 635.0 -0.6505-0.0110 

.2*^ 0.736 0.8349 1249.8 1502.5 1006.8 633.9 -0 .6492-0 .0108 

308 0 784 0 81392 1247.0 1 501.1 1004.9 ^ 32.3 -0.6452-0 .0106 

328 ^'.832 0.9* 1.8 1245.5 1500.0 ICOt.l 630.7 -0.6398-0.0104 

347 j,88l 0.9494 1245.7 1499.5 1006.1’ 630.1 -0.6404-0.0104 

'34 7 0.881 l.iDOOC 1242-7 1498.3 1X3.3 628.7 -0 6380-0.0103 


10 6 -0.7 1514 1.200 0.9999 0.9977 0.9999-0.1872-0.0125 1.0000 

10 6 -0 7 1515 1 201 1.0003 0.9980 1 .0002-0. 1874-0.0126 1.0002 

10 6 -0 7 1515 1 199 0 9991 0.9%9 0.9990-0.1866-0.0120 0.9495 

to 5 -0 6 1514 1 198 0 9985 0.9967 0.9984-0. 1846-0. 0i02 0.9991 

10 4 -0 5 1514 1 198 0.9987 0.9971 0.9906-0.1833-0.0088 0.9992 

10 4 -0.5 1514 1.198 0.9986 0.9971 0.9906-0.1830-0.0085 0.9992 

10 3 -0.4 1513 1.196 0.9976 0.9965 0.9<’ *-0.1805-0 0062 0.9986 

10 2 -0 3 1512 1 195 0.9969 0.9959 0.99o9-0. 1795-0. U<353 0.9982 

10 2 -0 3 1510 1 195 0 9967 0.99<59 0.9967-0.1787-0.0045 0.9481 

10 1 -0 1 1500 1 194 0 9962 0.9957 0 .9962-0 . 1 766-0 .X26 0.9978 

10 0 -0 1 1507 1.196 0 9972 0.9968 0 .9972-0 . 1 766-0 .X23 0.9984 

10.0 -0.1 1505 1.197 0.9980 0.9978 0 ,998C'-0 . 1 759-0 .X15 0.9989 

-99-00 1504 1 199 0 9990 0.9989 0.9990-0.1749-0.0004 0.9994 

-9 9 -0 0 1503 1 199 0.9992 0.9991 0 .9992-0 . 1 751 -0 . 'XK)5 0.999c* 

-9 9 0 0 1502 I 200 ■ .0000 1 .0003 1 .0000-0.1 747 Q.XKDO 1 .000<3 
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RUN-SEQ 

233.3 


MACH RN/L 

BN 

PT 

P TTR TR 

Q ALPHA 

0.839 2.990 

6.80 1522 

960 546 

.6 479, 

2 472.7 5.00 

cor^ U N 

YE 

ME 

TE '/Z 

UE 

U1E PSIE DELU ThCTA 

19 104 45 0.347 

1 .201 

A2*> 121- 

2 1195 

1212 -9.9 0.1388 0.013 

Y YCM 

Y/YE 

PL 

PC 

PR 

PW Y4 Y6 

0.008 0.021 

0.0243 

654.2 

732.3 

705.3 

622.2 0.9724-C.0529 

0.009 0.024 

0.0271 

662.7 

744.6 

712.4 

620.6 0.8716-0.0390 

0.009 0.024 

0.0271 

672.8 

761 . 1 

726.8 

622.2 0.8810-0.0404 

0.009 0.024 

0.0271 

689.6 

782.3 

746.8 

625.9 0.8932-0.0421 

O.On 0.027 

0.0311 

701 .4 

803.2 

760.5 

631.2 0.8179-0.0315 

0.013 0.033 

0.0371 

706.0 

812. ■ 

761 .2 

633.4 0.7028-0.0212 

0.015 0.038 

0.0436 

712.6 

820.0 

765 1 

634.8 0.6472-0.0188 

0.020 0.050 

0.0564 

729.7 

843.0 

771 .8 

634.8 0.4567-C.0042 

0.020 0.050 

0.0567 

718.8 

825.3 

751 .1 

632.7 0.3557-0.0020 

0.020 0.050 

0.0570 

720.7 

828.9 

758.5 

631.2 0.4234-0.0024 

0.'324 0.060 

0.0684 

740.9 

051 .6 

766.5 

630.4 0. 2619-0. OOOfl 

0.027 0.068 

0.0766 

766.2 

878.6 

776.3 

629.3 0.0939 0.0000 

0.031 0.078 

0.0883 

783.0 

907.7 

791 .7 

630.9 0.0723 0.0000 

0.036 0.092 

0.1039 

797.7 

920.5 

791 .0 

630.4 -0.0532 0.0000 

0.036 0.092 

0.1048 

803.7 

933.8 

802.4 

631 6 -0.0105 0.0000 

0.03b 0.091 

0.1037 

798.6 

924.3 

794.2 

634.7 -0.0340 O.OOOC 

0.039 0.100 

0.1136 

822.5 

950.4 

801 .3 

634.9 -0.1526-0.0006 

0.045 0.113 

0.1284 

850.2 

982.0 

816.6 

634.9 -0.2266-0.0021 

0.048 0.123 

0.1392 

882.6 

1022.3 

835.2 

637.0 -0.2902-0.0035 

0.054 0.138 

0.1566 

911.3 

1047.9 

834.3 

637.6 -0.4395-C.0037 

0.058 0.147 

0 . 1665 

973.9 

1114.6 

857.0 

638.5 -0.5872-0.0082 

0.064 0.163 

0.1844 

1047.7 

1191.3 

871 .1 

637.6 -0.7616-0.0247- 

0.074 0.188 

0.2129 

1 149.1 

1321 .4 

912.2 

637.0 -0.8147-0.0312- 

0.074 0.188 

0 2132 

1146.3 

1329.3 

922.5 

638.5 -0.7587-0.0243- 

0.074 0.188 

0.2135 

1149.1 

1329.2 

915.6 

638.5 -0.7868-0.0278- 

0.083 0.212 

0.2399 

1203.1 

1 ■03.8 

939.4 

638.5 -0.7930-0.0285- 

0.093 0.236 

0.2675 

1240.8 

1468.9 

969.0 

640.0 -0.7467-0.0220- 

0.102 0.259 

0.2937 

•258.1 

1499 4 

983.0 

641 .1 -0.7263-0.0203- 

0.110 0.290 

0.3179 

1264.9 

1509,0 

994.0 

643.4 -0.7123-0.0186- 

0.121 0.3C7 

0.3480 

1267.2 

1510.9 

999.5 

6-2.0 -0.7088-0.0132- 


THtTl DSTAR QST1 H Hi RTh PTh’ 

0,0133 0.0331 0.0332 2.4 2.5 3.724E*02 3.oi3e*02 


PS! 

DPSI 

PCC 

»L 

V/VE 

U/UE 

U1/U1E W/UE 

yi/ui£ 

RhO/ 

8.2 

18.0 

735 

0.505 

0.4658 

0.4680 

0,4429 0,0673 

0,1*43 

0.8156 

7.1 

17.0 

747 

0.532 

0.4891 

0.4927 

0.4679 0.0613 

0.1426 

0 8199 

7.2 

17 1 

764 

0.559 

0.5126 

0.5162 

0.4901 0.0652 

0.1503 

0.8245 

7.3 

17.2 

795 

0.588 

0.G373 

0.5409 

0.5133 0.0695 

0.1588 

0.8296 

6.5 

16.4 

805 

0.610 

O. 550 C 

0.5607 

0.5335 0.0640 

0.1567 

0.8337 

5.2 

15.1 

814 

0 619 

0.5633 

0.5694 

0.5439 O.OR23 

0.1460 

0.8354 

4.6 

14.5 

822 

0.628 

0.5709 

0.5775 

0.5527 0.04e7 

0. 1428 

0.8371 

2 5 

12.3 

843 

0.659 

0.5973 

0.6057 

0.5835 0.0261 

0.1275 

0.8434 

1.3 

1 1 .2 

826 

0.638 

0.5799 

0.588.: 

0.5689 0.0135 

0.1123 

0.8392 

2.1 

12.0 

829 

0.646 

0.5861 

G . 5944 

0.5734 0.0217 

0. 12U 

0.3407 

0.2 

10.1 

852 

0.679 

0.6136 

0.6228 

0.6041 0.0023 

0.1073 

0.8475- 

-1 .5 

8.3 

879 

0.716 

0.6439 

0.6533 

0.6371-0.0173 

0.0935 

0.8554 

-1 .3 

8.1 

908 

0.748 

0.6:03 

o.68C; 

0.6636-0.0212 

0 0941 

0.0628 

-3.2 

6.7 

920 

0.764 

0.68-28 

0.6920 

0.6782-0.0383 

0.0796 

0.0665 

-2.7 

7.2 

934 

0.777 

0.6931 

0 . 7027 

0.6877-0.0332 

0 .'3863 

0.9696 

-3.0 

6.9 

924 

0.761 

0.6805 

0.6899 

0.6756-0.0357 

0.0817 

0.9658 

-4.3 

5.6 

95! 

0.709 

0.7033 

0.^118 

0.6999-0.0530 

0.0687 

0.8727 

-5.1 

4.8 

982 

0.822 

0.7292 

0.7372 

0.7267-0.0659 

0.0605 

0.8809 

-5.8 

4.0 

1023 

0.858 

0.7571 

0 7644 

0.7552-0.0701 

0.0531 

0.9903 

-7.6 

2.3 

1049 

0.881 

0.7744 

0 . 7792 

0.7738-0.1034 

0.0311 

0.9964 

-9.3 

0.6 

1 1 16 

0.937 

0.3164 

0.8178 

0.8164-0.1340 

0.0079 

0.9122 

1 1 .4 

-1 ,5 

1197 

0.999 

0.0621 

0.8578 

0.0618-0.1728- 

-0,0230 

0.9310 

12.0 

-2.2 

1331 

1 .089 

0.9253 

0.9106 

0.9246-0.1957- 

-0.0350 

0.9601 

1 1 .4 

-1 .5 

1337 

1 091 

0.9266 

0.9220 

0.9263-0. 1 952• 

-C.0242 

0.9606 

11.7 

-1 .8 

1337 

1 .092 

0.9269 

0.9213 

0.9265-0.1907■ 

-0.0297 

0 . 9609 

118 

-1 .9 

U13 

1 . 137 

0.95>6 

0.9516 

0.95'l-0. 1982 

-0.0319 

0.9766 

11.2 

-1.4 

1-77 

1 . 171 

0.9804 

0.97f 

0.‘980l -0.1935 

-0.0231 

0 . 9889 

1 1 .0 

-1 1 

1507 

1 . 187 

0.9903 

0 ‘9868 

0.9901-0. 1 -<12 

-O.Q1‘91 

0 , '9945 

10.8 

-0,9 

1517 

1 . 139 

0 9918 

0.9888 

0 , 991 7-0 . 1 806 

-0 . 0 ' 63 

0.‘>953 

10.8 

-0.9 

1518 

1 , 191 

0.9-933 

0.9905 

0. ‘99 32-0. *882 

-0.0156 

0 , 9962 
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0 13<? 0 353 0.3998 12bC.9 1504.3 992.5 632.0 -0.7106-0.0184-10.8 -0.9 15’1 1.201 0.9995 0.9966 0 .9994-0. 1897-0 .O’bO 0.9997 

0.139 0.353 0.3998 1263.3 1 506.3 998.2 631 . 7 -0.7061 -0 .01 78-10 . 7 -0 .9 1513 1 .202 1 .0004 0 .9977 1 .0003-0. 1890-0 .0151 1.0002 

0.139 0.352 0.3992 1263.2 1506.1 995.5 629.4 -0.7103-0. 0184-10. 8 -0.9 1513 1.205 1.0024 0.9995 1 .0023-0. 1902-0.0160 1.0014 

0.1570.4000.4535 1262.1 1507.9 1003.2 631.0 -0.6900-0.0159-10.5-0.7 1514 1.203 1.00130.9992 1.0012-0.1858-0.0118 1.0008 

0.1770.4500.5107 1260.3 1507.2 1002.5 631.7 -0.6862-0.0154-10.5-0.6 1513 1 .202 1.00040.9984 1.0003-0.1848-0.0110 1.0002 
0.195 0.496 0.5622 1258.7 1507.2 1001.7 632.2 -0.6818-0.0149-10.4 -0.6 1513 1 .201 0.9999 0.9981 0.9998-0.1838-0.0100 0.9999 

0.215 0.547 0.6200 1258.0 1507.3 1006.0 632.9 -0.6715-0.0136-10.3 -0.5 1512 1.200 0.9992 0.9978 0.9991-0.1815-0.0079 0.9995 

0.234 0.593 0.6729 1254.5 1504.8 1000.0 632.9 -0.6740-0.0139-10.3 -0.5 151C 1 .199 0.9983 0.9968 0.9983-0.1819-0.0084 0.9990 

0.253 0.642 0.7275 1252.2 1504.0 1000.9 631 .5 -0.6659-0.0129-10.2 -0.4 1509 l .200 0.9991 0.9979 0.9991-0.1803-0.0067 0.9995 

0.272 0.690 C. 7821 1249.4 1502.0 997.3 o28.7 -0.6656-0.0129- 1C.2 -0.4 1507 1.203 1.00080.9996 1.0008-0.1806-0.0066 1.0005 

0.2890.7350.8336 1249.9 1502.2 1002.5 627.4 -0.6580-0 0119-10.2 -0.3 1507 1.204 1.0019 1.0009 1.0018-0.1792-0.0051 1.0010 

0.3090.7950.8902 1246.3 1500.4 1001.9 626.4 -0.6496-0.0109-10.0 -0.2 1505 1 .205 1.0020 1.0014 1.0020-0.1775-0.0033 1.0011 

0.3280.8340.9454 1244.4 1499.2 1001.9 625.5 -0. 6449-0. 0106-10 .0 -0,1 tSCT 1.205 1 .0022 1.0018 1 .0022-0. 1 765-0 .0023 1.0013 

0.3470,881 0.9991 1246.3 1499.9 1007.6 625.7 -0.6402-0.0104 -9.- 0 ’ '504 1.205 1.0023 1.0021 1.0023-0.1756-0.0013 1.0013 

0.347 0.882 1.0000 1250.3 1502.5 1017.2 629.4 -0.6338-0.0101 - 9.9 ...0 150c '.201 1.0000 1.0000 1.0000-0.1738 0.i3<X)0 1.0000 
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MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.8b4 2.997 6.82 1507 926 547.2 476.1 484.0 5.00 

CGM^ W N YE ME IE VE UE U1E PSIE DELU THETA THET1 OSTAR D5T1 H HI RTH RTHI 
19 1 04 45 0.346 1.249 417 1250 1232 1250 -9.8 0.1010 0.0119 0.0109 0.0314 G.0304 2.6 2.8 3.225E«-02 2.932E+02 


Y YCM Y/YE PL PC PR 
0.009 0.023 0.0264 626.8 688.0 657 4 
0.010 0.026 0.0292 639.0 702.9 672.2 
0.0100.0260.0301 641.0 708.3 6782 

0.0100.0260.0301 641.0 709.5 678.9 

0.012 0.032 0.0361 648.1 714.3 672 0 

0.0*40.0360.0406 662.0 731.1 6801 

0.017 0.042 0.0480 677.2 743.2 675.2 
0.021 O.Oj.2 0.0594 701.6 769.3 686.2 

0.021 0.052 0.0594 706.9 774.4 679.4 

0.020 0.052 0.0586 706.7 775.8 683 7 
0.024 0.061 0.0691 725.8 797.5 694 9 

0.0270.0690.0788 754.1 824.7 687.8 

0.032 0.080 0.0914 786.3 856.2 692.4 

0.0350.0890.1014 824.8 899.7 7073 
0.0350.0890.1014 826.4 906.5 707.4 

0.035 0.090 0.1025 819.4 900.6 709 6 
0.0400.1020.1165 844.5 930.6 731.9 
0.044 0.112 0.1279 878.1 964.4 746 5 

0.050 0.127 0.1442 916.31011.0 757.7 
0,0540.1370.1556 972.61075.0 7676 
0.059 0.150 0.1707 1034.6 1154.2 788 2 

0.063 0.159 0.1813 1090.0 1233 1 809 5 

0.072 0.183 0.2081 1173.5 1358 4 850 8 
0.0720.1830.20781166.1 1351.3 8601 
0.072 0.183 0.2081 M73.0 1363.5 852.8 
0.082 0.21'9 0.2372 1208.9 1423.1 877 1 

0.091 0.232 0.2643 1228.8 1463.3 901 8 

0.101 0.256 0.2917 1231.3 1472.7 912.6 

0.111 0.281 0.3193 1228.5 1470 4 918 4 

0.120 0.305 0.3467 1229,7 1473 6 924 8 


Y6 PSI DPSl PCC «_ 

589.0 0.66:”-0.0196 4.8 14.6 689 0.491 

590.8 0.7002-0.0211 5.2 15.0 704 0.519 

592.8 0.7633-0.0239 5.9 15.7 709 0.525 

593.8 0.7641-0.0239 5.9 15.7 711 0.525 

593.5 0.4408-0.0033 2.3 12.1 714 0.533 

594.3 0.3018-0.0018 0.7 10.5 731 0.563 

592.6 -0.0306 0.0000 2.9 6.9 743 0.589 

591.3 -0.2049-0.0017 -4.9 4.9 769 0 635 

589.0 -0.3385-0.0037 6.4 3.4 775 0.648 

587.6 -0.2862-0.0034 -5.8 4.0 776 0.653 

587.3 -0.3553-0.0037 -6.6 3.2 798 0.686 

585.0 -0.6396-0.0104 -9.9 -0.1 826 0.723 

583.7 -0.8034-0.0298-11.9 -2.1 860 0.773 

583.2 -0.8797-0.0361-12.7 -2.9 904 0 826 

581.9 -0.8523-0.0340-12.4 -2.6 911 0.835 

583.3 -0.8068-0.0302-11.9 -2.1 905 0.826 

585.1 -0.7908-0,0282-11 .7 -1 .9 9350.854 

588.4 -0.8654-0.0350-12.6 -2.0 970 0.884 

590.2 -0.9116-0.0384-13.1 -3.3 1018 0 925 

589.9 -1 .0002-0.0450-14.0 -4.2 1084 0.982 

590.2 -1.0150-0.0472-14.2 -4.4 1166 1.043 

589.5 -0.9899-0.0442-13.9 -4.1 1246 1.100 

589.7 -0.9317-0.0399-13.3 -3.5 1372 1.179 

591.6 -0.9048-0.0379-13.0 -3.2 1364 1.171 

591.6 -0.9130-0.0385-13.1 -3.3 1377 1 179 
591.4 -0.8728-0.0355-12.7 -2.9 1437 1 214 

590.7 -0.8217-0.0317-12.1 -2.3 1476 1 238 

587.7 -0.7953-0.0288-11.8 -2.0 1484 1 247 
583.1 -0.7010-0.0270-11.6 -1.8 1481 1 252 

579.6 -0.7693-0.0256-11.5 -1.7 1484 1 258 


V/VE U/UE U 1 /U 1 E y/UE W1/U1E RHO/ 
0.4398 0.4447 0.4255 0.0377 0.1112 0.7988 
0.4632 0.4681 0.4473 0.0427 0.1200 0.8031 
0.4688 0.4732 0.4513 0.0490 0.1270 0.8041 
0.4687 0.4731 0.4512 0.0491 0.1270 0.8041 
0.4757 0.4824 0.4652 0.0193 0.0996 0.8054 
0.5009 0.5083 0.4925 0.0060 0.0911 0.8105 
0.5221 0.5291 0.5183-0.0270 0.0625 0.8149 
0.5601 0.5663 r. 5580-0. 0481 0.0483 0.8235 
0.5706 0.5755 0.5696-0.0645 0.0339 0.82tl 
0.5747 0.5802 0.5733-0.0588 0.0402 0.8271 
0.6012 0.6061 0.6002-C.0700 0.0337 0.8338 
0.6351 0.6348 0.6351-0.1111-0.0015 0.8430 
0.6701 0.6655 0.6697-0.1401-0.0245 0 8532 
0.7100 0 7028 0.7091-0,1588-0.0363 C.8659 
0.7171 0.7107 0.7164-0.1567-0.0330 0.8683 
0.7101 0.7050 0.7096-0.1490-0.0265 0.8660 
0 7315 0.7268 0 . 731 1 -0. 1511 -0 .024& 0 8733 
0.7534 0.7462 0. 7525-0. 1665-0.0365 0.8811 
0.7838 0.7748 0. 7825-0. 1 7<>J-0. 0448 0 8925 
0.8242 0.8114 0.8219-0.2027-0.0608 0.9090 
0.8665 0.8525 0.9640-0.2156-0.0663 0.9278 
0.9047 0.8911 0.9023-0.2208-0.0650 0 9463 
0.9561 0.9443 0.9543-0.2230-0.0582 0.9739 
0.9512 0.9406 0 9498-0.2171-0.0531 0 9712 
0,9662 0.9451 0.9546-0.2197-0.0549 0.9739 
0.9784 0.9687 0.9772-0.2175-0.0488 0.9868 
0 9929 0.9852 0.992: -0.2113-0.0400 0 995o 
0.9934 0.9918 0 . 9978-0 .2071 -0 . 0348 0 9990 
1.0014 0.9954 1.0009-0.2048-0.0319 1 0009 
1.0054 0.9999 ^ 0050-0. 2031-0. 0296 1 0034 
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0.138 0.351 0.3995 
0.138 0.350 0.3981 
0.138 0.351 0.3995 
0.157 0.399 0.4534 
0.176 0.448 0.5093 
0.194 0.494 0.5618 
0.214 0.543 0.6177 
C .233 0.592 0.6731 
0.252 0.640 0.7273 
0.271 0.689 0.7832 
0.289 0.733 0.8340 
0.308 0.783 0.8905 
0.328 0.833 0.9472 
0.346 0.880 1 .'3003 
0.346 0.879 1 .0000 
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1 
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1233 

.2 

1481 

.8 

949 

.0 

1233 

.6 

1483 , 

.6 

955 

.9 

1234 

.5 

1484 , 

9 

960 

.7 

1229 

.2 

1483 

.4 

959 

.3 

1228 

.8 

1484 . 

.2 

%3 

.8 

1227 

.4 

1484 

3 

966 

.6 

1225 . 

.3 

1484 

3 

%9 

.8 

1224 . 

2 

1183 . 

8 

%9 

,8 

1222 . 

, 1 

1483 , 

8 

974 . 

.6 

1222 . 

,6 

1483 . 

8 

978 

.9 

1221 . 

,7 

1483 . 

4 

980 , 

,6 

1221 . 

7 

1483 . 

8 

981 

,5 


583.3 - 0 . 7373-0 

586.3 - 0 . 7332-0 

587.9 - 0 . 7407-0 
589.7 - 0 . 7273 -C 

590.2 - 0 . 7142-0 

592.2 - 0 . 7068-0 

591.6 - 0 . 6933-0 

591.3 - 0 . 6833-0 

590.7 - 0 . 6733-0 

589.7 - 0 . 6604-0 

588.4 - 0 . 6577-0 

587.7 - 0 . 6420-0 

567.7 - 0 . 6363-0 

587.9 - 0 . 6 X 7-0 
587.2 - 0 . 6285 - 0 . 


, 0217 - 

-11 

.1 

-1 

.3 

1491 

0212 - 

-11 

.1 

-1 

.3 

1491 

0221 - 

-11 

.1 

-1 

.3 

1491 

0204 - 

-n 

.0 

-1 

.2 

1490 

0188 - 

-10 

.8 

-1 

.0 

1491 

017 ' i - 

■10 

.7 

-0 

.9 

1492 

0163 - 

■10 

.6 

-C 

.8 

1490 

0150 - 

•10 

.5 

-0 

.7 

1490 

0138 - 

■10 

.3 

-0 

.5 

1490 

0122 - 

■10 

.2 

-0 

.4 

1489 

0119 - 

■10 

.1 

-0 

,3 

1488 

0105 - 

•10 

,0 

-0 

.2 

1488 

0102 

-9 

.9 

-u 

1 

1488 

OlOO 

- 9 . 

,8 

- 0 . 

.0 

1487 

0C99 

- 9 . 

.8 

0 . 

,0 

1488 


1.257 1 . 0 C 46 1.0004 1 . 0043 - 0 . 1963 - 0 .0228 1.0029 
1.252 1.0018 0.9978 1 . 0016 - 0 . 1949 - 0.0219 1.0011 
1.250 1.0004 0.9961 1 . 0001 - 0 . 1962 - 0.0234 1.0003 

1.247 0.9986 0.9948 0 . 9984 - 0 . 19 X - 0. 0206 0.9991 

1.247 0.9985 0.9953 0 . 9984 - 0 . 1903 - 0.0179 0.9991 

1 .245 0.9971 0.9942 0 . 9970 - 0 . 1885 - 0.0163 0.9982 
1 244 0.9969 0.9945 0 . 9968 - 0 . 1856 - 0.0135 0.9981 
1 245 0.9973 0.9952 0 . 9972 - 0 . 1836 - 0.0114 0.9983 

1.246 0.9976 0.9960 0 . 9976 - 0 . 1816 - 0.0093 0 9985 

1.247 0.9983 0.9972 0 . 9983 - 0 . 1790 - 0.0066 0.9990 

1.248 0.9992 0.9981 0 .'> 792 - 0 . 1 786 - 0 .0061 0.9995 

1.249 0.9996 0.9991 0 . 9996 - 0 . 1754 - 0.0028 0 9998 

1.249 0 . 99 % 0.9993 0 . 99 %- 0. 1 742 - 0 .0016 0.9997 

1.248 0.9993 0.9992 0 . 9993 - 0 . 1 7 X - 0 .0005 0 9995 

1.249 1.0000 1.0000 1 . 0000 - 0.1727 0.0000 T.OOOO 
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MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 

0.861 2.991 6.80 1507 929 547.4 476.7 482.2 5.00 

UN YE TE VE UE U1E PSIE OELU TkCTA ThCTI DSTAR DS"1 H H1 RTH R^nl 

19 104 45 0.346 1.248 41? 1249 1230 1249 -9.9 0.0919 0.0104 0.0094 0.0283 0.0274 2.7 2.9 2.305E*02 ':.522E*02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PU Y4 Y6 PSI OPSI PCC ML V/VE U/UE Ul/U1£ W/UE UI/UIE RHO/ 
0.008 0.020 0.0229 628.1 690.8 664.0 590.9 0.8032-0 .0294 6.4 '6.3 692 0.493 0.4421 0.4460 0.4244 0 0496 0.1239 0 7997 

0.009 0.023 0.0266 633.6 697.8 662.1 590.5 0.5704-0.0145 3.8 13.7 699 0.508 0.4546 0.4606 0.4417 0.0303 0 1076 0 8019 

0.0090.0230.0266 635.3 698.9 662.6 589.6 0.5467-0.0119 3.513.4 699 0.512 0.4582 0.4643 0.445^ 0.0283 0. 1063 0 8026 

0.009 0,023 0.0263 640.8 708.9 676.8 591 .o 0.7188-0.0219 5.4 15.3 710 0.529 0.4724 0.4774 0.45f»5 0 0453 0 1250 0 8052 

-■'.0110.029 0.0329 o47.9 715.0 672.0 591.8 0.4382-0 .0032 2.3 12.2 715 0.539 0.4807 0.4877 0.46‘»9 0.0192 0.1014 0.8068 

.013 0.033 0.0372 662.0 725.7 665.3 590.4 0.0524 0.0000 -2.0 7.9 726 0.562 0.5004 0.5077 0 .49‘.7-0.01 79 0.0687 0.8108 

j.0l6 0.040 0.045^ 675.8 742.0 675.5 589.6 -0.0039 0.0000 -2.6 7.3 742 0.593 0.5261 0.5336 0.5219-0 0246 0 0667 0 8162 

0.019 0.049 0.0560 718.2 780.3 677.0 588.6 -0 4987-0.0046 -8.3 1.7 781 0.658 0.5794 0.5821 0.5791-0.0844 0 0168 0 8286 

0.019 0.049 0.0560 716.8 783.5 677.8 587.2 -0.4522-0 .0037 -7.7 2.2 784 0.666 0.5854 0.5889 0.5850-0 0797 0 0226 0 8301 

0.019 0.049 0.0557 715.4 784.2 679.3 586.6 -0.4 160-0. 0037 -7.3 2.6 785 0.668 0.5871 0.5912 0.5865-0.0756 0.0269 0.8305 

0.023 0.059 0.0671 729.5 801.7 694.2 586.8 -0.3938-0.0037 -7.0 2.9 802 0.693 0.6072 0.6118 0.6065-0 0755 0 0306 0 8357 

0.0270.0680.0776 758.9 831.3 704.6 588.4-0.5450-3.0065-8.8 1.1 832 0.730 C. 6370 0.6390 0.6369-0 0990 0 0124 0 8438 

0.031 0.079 0.0899 788.9 863.9 712.9 589.1 -0.6726-1.0137-10.3 -0.4 865 0.771 0.6687 0.6678 0.6687-0 1217-0 0047 0 8531 

0.037 0.093 0.1061 809.3 892.9 732.4 590.9 -0.6296-0.0100 -9.8 0.1 894 0.801 0.6919 0.6921 0.6919-0 1197 0 0013 0 8603 

0.037 0.094 0.1064 817.6 899.3 724.1 591.1 -0.7274-0.0205-11.0 -1.1 902 0.809 0.6984 0.6960 '' '.983-0 1351-0 0129 0 8624 

0.0370.0930.1061 831.8 913.0 711.3 586.0-0.8516-0.0340-12.4-2.5 918 0.835 0. 71 79 0 .71 1 7 0 71 72-0. 1568-0 0314 0 8689 

0.040 0.100 0.1141 857.9 942.1 714.2 583.9 -0.9214-0.0392-13.2 -3.3 948 0.870 0.7440 0.7354 0.7427-0 1722-0 0423 0 8779 

0.0450.1150.1304 889.9 980.3 734.6 584.6-0.9246-0.0394-13.2-3.3 9870.9060.77060.76150.7693-01788-0044308877 
0.049 0.125 0.1423 957.0 1053.5 747.9 584.0 -1.0407-0.0511-14.5 -4.6 1064 0.974 0.8194 0.8054 0 8168-0 2079-0 0650 0 9072 

0.055 0.141 0.1597 996.4 1109.0 770.0 584.8 -1.0030-0.0453-14.1 -4.1 1119 1.016 0.8492 0.8363 0.8470-0.2094-0 0613 0 9201 

0.058 0.148 0.1683 1059.7 1192.1 788.6 584.6 -1.0114-0.0466-14.2 -4.2 1205 1.078 0.8911 0.8772 0 8887-0 2211-0 0657 0 9397 

0.064 0.161 0.1834 1112.5 1262.7 306.3 584.6 -1.0094-0.0463-14.1 -4.2 1277 1.127 0.9234 0.9091 0 9209-0 2288-0 0678 0 9561 

0.073 0.186 0.2116 1173.6 1361.1 844.1 584.6 -0.9354-0.0402-13.3 -3.4 1375 1 .188 0.9628 0.9511 0.%11-0 2253-0 0573 0 9777 

0.073 0.186 0.2116 1179.4 1369.9 840.9 583.3 -0.9411-0.0406-13.4 -3.5 1384 1.195 0.9674 0.9553 0 %56-0 2274-0 0586 0 9804 

0.073 0.186 0.2110 1179.4 1373.7 838.8 581.2 -0.9343-0.0401-13.3 -3.4 1388 1.201 0.9707 0.9590 0 9690-0 2270-00575 09824 

0.083 0.211 0.2401 1214.4 1434.6 871.9 580.9 -0.8749-0.0357-12.7 -2.8 1449 1.236 0.9930 0.9835 0.9918-0 2212-0 0478 0 9957 

0.092 0.233 0.2652 1227.1 1459,7 894.1 580.7 -0 .8344-0 . 0327-12 .2 -2.3 1473 1.250 1.00160.9937 1.0008-0.2156-00406 1 0010 

0.102 0.258 0.2934 1230.3 1468.8 905.8 579.4 -0.8098-0.0306-12.0 -2.0 1481 1.257 1.0055 0.9986 1.0049-0.2117-0.0360 1.0035 

0.111 0.283 0.3216 1228.3 1469.6 919.2 578.9 -0.7809-0.0270-11.6 -1.7 1480 1.257 1.0058 1.0001 1 .0053-0.2057-0.0299 1.0036 

0.120 0.306 0.3473 1228.5 1471.6 924.0 578.6 -0.7703-0.0257-11.5 -1.6 1482 1.259 1.0066 1.0014 1 .0062-0.2036-0.0277 l'0O41 
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0.139 0.353 0.40Cte 
0.139 0.353 0.4014 
0.139 0.354 0.4017 
0.158 0.401 0.4559 
0.177 0.450 0.5117 
0.19b 0.497 O.5b40 
0.215 0.547 0.6215 
0.234 0.595 0.6765 
0.252 0.640 0.7275 
0.270 0.606 0.7800 
0.290 0.737 0.8378 
0.309 0.784 0.8908 
0.320 0.834 0.9473 
0.346 0.880 1 .0000 
0.346 0.880 1 .0000 


1232.8 1478.9 940.1 

1233.0 1477.7 933.4 

1228.2 1474.1 926.0 

1227.0 1476.6 936.2 

1227.7 1479.1 942 8 

1227.7 1480.5 949.0 

1229.31481.9 957.7 
1225.61481.6 958.4 

1226.8 1483.1 %5.5 

1225.01483.9 971.2 

1223.8 1483.1 972.2 

1221.51482.3 975.2 
1222.4 1483.0 978.3 

1219.9 1481 .9 980 0 

1224.2 1483.0 981.3 


582.4 -0.7458-0.0227-11 .2 -1.3 1488 1.256 

580.9 -0.7595-0.0244-11.4 -1.4 1487 1.258 

578.6 -0.7613-0.0246-11.4 -1.5 1484 1.260 

579.3 -0.7361-0.0215-11.1 -1.2 1485 1.259 

579.3 -0.7234-0.0200-10.9 -1.0 1487 1.260 

580.6 -0.7107-0.0184-10.8 -0.9 1488 1.259 

581.8 -0.6992-0.0170-10.6 -0.7 1489 1.258 

583.9 -0.6858-0.0153-10.5 -0.6 1483 1.254 

583.9 -0.6752-0.0140-10.4 -0.4 1489 1.255 

585.9 -0.6581-0.0119-10.2 -0.2 1488 1 .252 
■385.4 -0.6532-0.0113-10.1 -0.2 1488 1 .252 

585.9 -0.6415-0.0104-10.0 -0.0 i486 1.251 

587.7 -0.6380-0.0103 -9.9 0.0 1487 1.248 

587.0 -0.6281-0.0099 -9.8 0.1 I486 1.249 

588.0 -0 6387-0.0103 -9.9 0.0 1487 1.248 


1.0053 1.0011 1 .0050-0.1983-0.0225 1.0033 
1.0064 1.0016 1 .0060-0.2013-0.0254 1.0040 
1.0072 1.0024 1 .0069-0.2019-0.0258 1.0045 
1.0070 1.0032 1.0068-0.1966-0.0205 1.0044 
1.0077 1.0044 1.0075-0.1940-0.0178 1.0048 
1.0068 1.0041 1.0067-0.1912-0.0151 1.0043 
1.0060 1.0037 1.0059-0.1886-0.0127 1.0038 
1.0038 1.0020 1.0037-0.1054-0.0099 1.0024 
1.0042 1.0028 1.0041-0.1833-0.0077 1 .0026 
1.0024 1.0017 1.0024-0.1794-0.0040 1.0C15 
1 0025 1.0020 1.0025-0.1783-0.0030 1.001b 
’ 3016 1.0015 1.0016-0.1757-0.0006 1.0010 

1.0003 1.0003 1.0003-0.1748 0.0002 1.0002 
1.0005 1.0009 1 .0005-0.1728 0.0022 1.0003 

1.0000 1.0000 1.0000-0.17490.0000 1.0000 


TST-356 PH-1 TN-66 234.3 


ID-PRESS0UT4 


24 JUH 83*23.04 


PAGE 123 


RUN >5EQ 
234.3 


MACH RN/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.85R 2.967 b. 79 1508 931547.6477.2481.1 5.00 

CCNF W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU THETA TlCTI OSTAR DSTl H H1 RTH RTHl 
19 104 45 0.347 1.251 417 1252 1234 1252 -9.8 0. 1023 0.0098 0.0088 0.0280 0.0271 7.9 : . t 2.b36E^02 2.364£o02 


Y YCM Y/YE PL PC PR PV Y4 Y6 PSI DPSI PCC »L V/VE U/UE U1/U1E U/UE Wl/UIE RHO/ 
0.010 0.025 0.0200 626.2 682.9 645.9 584.6 0 . 4208-0 . 0023 2.1 11.9 683 0.490 0.4380 0.4442 0.428b O.OIbO 0.0899 0.7980 
0.010 0.026 0.0300 637.5 693.1 647.5 583.9 0.1979 O.COOO -0.4 9.4 693 0.513 0.4581 0.4649 0.4520-0.0035 0.0745 0.8016 
0.010 0.026 0. 0300 637.3 695.7 647.3 581.7 0.18750.0000-0.5 9.3 696 0.524 0.4673 0.4742 0.4612-0 0043 0 0753 0 8033 
0.010 0.026 0.0297 637.3 698.3 654.9 582.6 0.3379-0.0021 1.1 10.9 698 0.528 0.4702 0.4771 0 4617 0 0092 0 0889 0 8039 
0.013 0.033 0.03f 651.4 710.6 653.9 582.6 0.0421 0.0000 -2.1 7.7 71 1 0.552 0.4905 0.4975 0 4862-0 0105 0 0b54 0 8f 79 
0.014 0.037 0.04 664.9 728.3 667.2 583.3 0.0372 0.0000 -2.2 7.6 728 0.583 0.5167 0.5239 0.5121 -0.0200 0.0684 0 8 . 33 
0.0170.0430.04 695.1 752.7 655.3 580.5-0.5134-0.0052-8.4 1.4 753 0.632 0.5565 0.5587 0.5564-0 0828 C 0132 0 8222 
0.021 0.053 0.06^^ •"'^.5 784,0 677.8 580.3-0.4875-0.0041-8.1 1.7 784 0.680 0.5958 0.5986 0.595;-0. 0854 0.0174 0.8319 
0.021 0.054 0.0607 ' 795.1 666.8 578.5 -0.6837-0.0151-10.5 -0.7 797 0.701 0.6125 0.6112 0.6125-0. 1 128-0.0071 0.8363 
0.021 0.054 0.0613 .o 788,1 686.5 579.8 -0.3268-0.0037 -6.3 3.5 788 0.687 0.6013 0.6066 0 6OO2-0 0665 0 0370 0 8334 
0.025 0.064 0.0730 736.2 812.1 704,3 582.6 -0.3483-0.0037 -6.5 3.3 812 0.715 0.6237 0.6288 0.6227-0 0717 0 0357 0.8394 
0.029 0.073 0.0826 758.9 837.7 715.4 506.3 -0.4320-0.0037 -7.5 2.3 838 0.742 0.6447 0.6487 0.6442-0.0851 0.0260 0 8453 
0.032 0.082 0.0935 779.5 861.3 725.4 589.2 -0.4975-0.0046 -8.2 1.6 062 0.766 0.6637 0.6666 0.6635-0.0965 0.0180 0.8509 
0.036 0.092 0.1048 812.2 896.8 736.0 592.0 -0.6214-0.0096 -9.7 0.1 898 0.803 0.6922 0.6923 0.6922-0.1185 0.0009 0.8597 
0.037 0.093 O.lObO 009.2 099.0 742.2 594.5 -0.5433-0.0064 -8.8 1.0 900 0.801 0.6906 0.6925 0.6904-0.1070 0.0121 0.8592 
0.036 0.093 0.1051 826.0 909. e 720.4 592.1 -0.7742-0.0262-11.5 -1.8 913 0.820 0.7048 0 7008 0 7045-0 1431-0 0215 0 8638 
0.0410.1050.1188 862.2 948 o 726.8 589.8-0.8788-0.0360-12.7-2.9 9540.8660.73960.73210.7386-0.1653-003780.8757 
0.045 0.113 0.1285 ?^.7 9<1C.7 737.8 588.2 -0.9419-0.0407-13.4 -3.6 998 O.'^iQ 0.7720 0.7621 0 7705-0 1815-0 0486 0 887/ 
0.051 0.130 0.1475 %3.1 106" .7 745.8 586.0 -1.0484-0.0523-14.6 -4.8 1073 0.978 0.8205 0.8059 C 8177-0 2093-0 0682 0 9071 
0.055 0.139 0.1575 1012.6 1126.1 766.6 584.6 -1.0315-0.0497-14,4 -4.6 1140 1.032 0.8581 0.8436 0.8554-0 2162-0 0685 0 9237 
0.060 0.152 0.1723 1058.8 1189.1 791.2 585.0 -1.0130-0.0469-14.2 -4.4 1202 1.075 0.8873 0.8730 C 8847-0 2204-0 0677 0 9375 
0.064 0.163 0.1848 1106.7 1258.*; 818.9 585.9 -0.9739-0.0431-13.7 -4.0 1271 1.121 0.9178 0.9047 0.9156-0.2213-0.0633 0 9529 
0.073 0.186 0.2107 1183.9 1377,6 856.9 586.8 -0.9154-0.0287-13.1 -3.3 1391 1.194 0 9t>47 0 9535 0 9631-0 2221-0 0559 0 ^788 
0.073 0.186 0.2116 1186.9 1388.1 b-:3.4 585.9 -0.9064-0.0380-13.0 -3.2 1402 1 .202 0.9695 0.9586 0 9680-0 2216-0 0546 0 9815 
0.073 0.186 0.2113 1183.0 i:^.2 860.3 587.5 -0.9000-0.0376-12.9 - 3.2 1394 1.195 0.9650 0.9543 0.9635-0 2194-0 0531 0 9789 
0.083 0.212 0.2406 1215.2 1434.3 884.6 587.6 -0.8600-0.0346-12.5 -2.7 1448 1 .226 0.9844 0.9752 0.9833-0.2165-0.0468 0.9904 
0.092 0.235 0.2662 1228.1 1461.0 895.2 587.5 -0.8334-0.0326- 12.2 - 2.4 1474 1.241 0.9934 0.9856 0.9930-0.21 37-0.0423 0^9962 
0.102 0.260 0.2947 1235.5 1475.4 920.8 586.4 -0.7923-0.0284-11.8 -2.0 1487 1.250 0.9991 0.9926 0.9985-0.2066-0.0343 0^9995 
0.111 0.282 0.3203 1231 .8 1474.5 928.4 585.2 -0. 7692-0.0256-1 1.5 -1.7 1485 1.251 0.9995 0.9940 0.9991 -o! 20 19-0 ^0295 0^9997 
0.121 0.307 0.3488 1237.6 1479.6 941.4 585.2 -0.7594-0.0244-11.4 -1.6 1489 1.253 1.0011 0.9959 1 .0007-0 ! 2002-0 .0275 1^3007 


TST-356 PH-1 TN-bb 234-3 


ID-PRES50UT4 


24 JUN 


0.'39 0.354 0.4017 1231.8 1478.1 
0.13^ 0.355 0.4020 12X.b 1477.9 
O.jez 0.40U 1227.9 1475.4 
0.158 0.400 0.4541 122t>.5 l47o.Q 
0.178 0.451 0.5119 1228.3 1479.2 
0.19b 0.496 0.5b45 1224.8 1477.2 
0.21b 0.547 0.b212 1224.2 1480.8 
0.234 0.59^ 0.b732 1224.2 1482.0 
0.252 0.b41 0.727b 1223.2 1482.0 
0.272 0.b90 0.7825 122b. 0 1483.9 
0.290 0.737 0.8358 1224.9 1483.8 
0.309 0.784 0.8898 1220. 9 1482.9 
0.3290.8350.9471 1221 .8 1483.6 
0.347 0.881 1.0000 1223.0 1483.2 
0.347 0.881 1.0000 1221 .8 1483.8 


932.8 58b.b -0.755b-0.0239-11 .3 

932.3 585 0 -0.7524-0.0235-1 ’ .3 

927.0 582.5 -0.7557-0. 0239-11 .3 
933.5 580.4 -C.73S4-0. 0218-11 .1 
94^3.3 579.7 -0.7295-0.0207-11.0 

940.3 578. b -0. 7208-0. 019b-10. 9 

951 .3 579.7 -0.b937-0.01b3-10.b 
958. 580.4 -0.b79b-0.014b-10.4 

9b2.l 580.8-0.6705-0.0135-10.3 

9b9.b 581 .7 -0.bb41-0.0127-10.2 
972.2 583.3 -0.b5b1 -0.011 7-10. 1 

974.0 584.0 -0.6405-0.0104 -9.9 

978.8 584.9 -0.633b-0.0101 -9.9 

980.7 58b. 1 -0.6353-0.0102 -9.9 

982.0 585.7 -0.6279-0.0099 -9.8 


•23.04 CONT. PAGE 124 

-1.5 1488 1.250 0.9992 0.9943 

-1.5 1.:37 1.252 1.X-05 0.9957 

-1 .5 1435 '.^51 .0019 0.9969 
-1.3 148b '.258 i.O-.U'' 0.999/ 

-1 .2 : 437 1 .2bC • .00*. 0013 

-1.1 1405 1 .260 1 .0054 ' .0018 

-0.8 1487 1.260 1.0052 1.0027 

-O.b 1488 1.259 1.0047 1.0028 

-0.5 1487 1.258 1.C043 1.002'^ 

-0.4 1489 1.258 1.0040 1.0027 

-0.3 1488 1.255 1.0024 1.0014 

-0.2 1487 1.254 1.0013 1.0009 

-0.1 1488 1.253 1.0008 1.000b 

-0.1 1487 1,251 0.9995 0.9993 

0.0 1488 1.251 1.0000 1.0000 


0.9989-0.1990-0.0267 0.9995 
1 ,0002-0. 1986-0. 0>^i 1.0003 
1 .00 ’6-0. 1996-0.0265 i CA^IO 
1 OOOT-0. 1964-0.0232 1.0025 
T .0»050-C. 1948-0.0213 1.0033 
1 .0052 0.1930-0.0195 1.0034 
1 .0051-0.1872-0.0138 1 .0033 
1.0047-0.1842-0.0108 1.0030 
1 .0042-0.1822-0.0089 1.0027 
1.0040-0.1808-0.0076 1.0025 
1 .0024-0.1789-0.0059 1.0015 
1.0013-0-1754-0.0026 1.0008 
1 .0008-0.1739-0.0012 1.0005 
0.9995-0.1740-0.0015 0.9997 
1.0000-0.1726 0.0000 1.0000 


TST-35fc PH-1 TT4 -w> 235.1 


I0-P«”-^jT4 


24 JUN 83*23.04 


PAGE 125 


RUN.SEQ 

235.1 


HACH FIN/L RN PT P TTR TR S ALPHA 

0.821 2.<W3 6.81 1504 967 537.2 473.4 455.7 5.00 

COM^ W N YE ME TE VE UE U1E PSIE DELU TV€TA T>€Tl DSTAR DSTi H Hi RTH RTH1 
20 107 45 0.346 1.097 433 1119 1 107 1 1 19 -8 . 3 0. 1 750 0 .0162 0.0163 0.0327 0.0331 2.0 ^ .0 4 . X1E*02 4 .422E*02 


Y YCM Y/YE PL pc PR PW Y4 Y6 
0.0070.0180.0207 852.5 946.4 835.1 711 9 -O. 16h3-0 . 0009 

0.009 0.023 0.0258 852.1 957.6 836.2 71 i . ' -0.1406-0.0003 

0.009 0.023 0.0258 855.7 960.6 837.9 709.3-0.1557-0.0007 

0.009 0.023 0.0258 952.1 958.5 833.9 708. ‘. -0.1581-0.0007 

0. on 0.028 0.0321 861.8 973.4 844.7 710.1 '•.1429-0.0004 

0.01 1 0.029 0.0332 364.3 978.6 847.7 711.9-01356-0.0002 
0.0150.0370.0424 069.5 996.5 854.6 711.5-0.11040,0000 
0.0200.0500.0567 883.81018.6 863.3 709.7-0.412-0,0003 
0.0200.0500.0570 883.81021.1 864.4 708.9 -0.’ 321-0.0002 

0.0200.0500.0567 889.41024.6 068.8 709.9 -0. 1419-0.0004 

0.023 0.057 0.0652 098.1 1041.0 875.9 7r, .9 -0. .442-0.0004 

0.0270.0680.0770 911.01057.9 884.9 713.5 -C. 1631 -0.0008 
O.OX 0.076 0.0870 913.8 1068.0 886.4 714.0 -0.1637-0.0008 

0.0340.0860.0984 921.41033.3 890.1 712.4-0.1767-0.0011 

0.034 0.006 0.0978 924.6 1086.6 893.1 712.0 -0.1775-0.0011 

0.0340.0850.0972 922.1 1084.8 889.3 708.0-0.1831-0.0012 
0.039 0.098 0.1121 9X.2 1098.0 396.4 708.0 -0.1833-0.0012 

0.043 0.109 0,1247 941.71115.2 901.7 706.5-0.2070-0.0017 

0.049 0.124 0.1415 954.01133.0 907.2 707.6 -0.2309-0.0022 

0.0520.1310.1495 963.51147.6 913.2 704.9 -0.2403-^ X24 

0.0580.1470.1675 974.01165.1 920.0 706.0 - 0.2475-0.0026 

0.0620.1580.1798 986.51181.6 924.2 706.0-0.275^-0.0031 
0.072 0.183 0.2087 1019.3 1217.8 941.6 706.0 -0.3273-0.0037 

0.072 0.183 0.2087 1011 .7 1213.2 934.7 706.2 -0.3207-0.0037 

0.072 0.183 0.2084 1018.8 1218.5 940.2 705.5 -0.3288-0.0037 

0.082 0.207 0.2358 1033.5 1237.4 945.7 703.2 -0.3541-0.0037 

0.090 0,229 0.2607 1063.0 1269.0 966.1 704.4 -0.3810-0 0037 

0.100 0.254 0.2892 1086.1 1296.9 977.1 702,5 -0.4107-0 0037 

0,110 0.280 0.3186 1120.6 1334.8 991.6 702,5 -0.4627-0 0037 

0.117 0.302 0.3444 1147.5 1 367.2 1007.1 703.5 -0.4844-0 0>'^0 


PSI DPSI PCC ML V7VE U/UE U1/U1E W/UE W1/U1E RHO/ 
-4.4 3.8 946 0.651 0.6347 0.6394 0.6333-0.0497 0.0424 0.8743 
-4.1 4.2 958 0.666 0.6484 0.6535 0.6467-0.0470 0.0470 0.8776 
-4.3 4.0 961 0.673 0.6542 0.6593 0.6527-0.0495 0.0455 0.8790 
-4.3 4.0 959 0.672 0.65X 0.6580 0.6515-0.0497 0.0451 0.8787 
-4.1 4.1 9730.6870.66640.67170.6647-0.04870.04000.8820 
-4.1 4.2 979 0.690 0.6693 0.6747 0.6675-0.0479 0.0492 0.8827 
-3.8 4.5 997 0.711 0.6877 0.6934 0.6856-0.0458 0.0539 0.8874 
-4.1 4.2 '019 0.737 0.7110 0.7166 0.7091-0.0517 0.0515 0.8936 
-4.0 4.3 1021 0.741 0.7144 0.7201 0.7124-0.0506 0.05X 0.8945 
-4.1 4.1 1025 0.743 0.7162 0.7218 0.7143-0.0521 0.0517 0.8950 
-4.2 4.1 1041 0.757 0.7203 0.7340 0.7264-0.0534 0.0523 0.8964 
-4.4 3 9 1058 0.772 0.7407 0.7464 0.7390-0.0571 O.OC:4 0.9020 
-4.4 3.9 1068 0.781 0.7485 0.7542 0.7468-0.0570 0.0508 0.9043 
-4.5 3.7 1083 0.796 0.7628 0.7684 0.7612-0.0609 0.0498 0.9085 
-4.5 3.7 10P7 0.801 0.7658 0.7715 0.7642-0.0613 0.0499 0.9096 
-4.6 3.7 1O0J 0.905 0.7693 0.7749 0.7677-0.0624 0.0492 0.9105 
-4.6 3.7 1098 0.817 0.7795 0.7951 0.7779-0.0633 0.0499 0.9137 
-4.9 3.4 1115 0.835 0.7940 0.7994 0.7926-0.0682 0.0470 0.9183 
-5.2 3.1 1133 0.849 0.8057 0,8109 0.8045-0.0731 0.0439 0.9221 
-5.3 3.0 1148 0.865 0.8188 0.8239 0.8176-0.0759 0.04X 0.9265 
-5.3 2.9 1166 0.875 0.8273 0.8323 0 .8262-0 .0779 0.0423 0.9294 
-5.7 2.6 1182 0.891 0.8402 0.8449 0.8393-0.0838 0.0382 0.9339 
-6,3 2.0 1219 0.919 0.8627 0.0666 0 .8622-0 .095 1 0.0X3 0.9420 
-6.2 2.1 1214 0.915 0.8598 0.0637 0.8592-0.0937 0.0313 0.9409 
-6.3 2.0 1219 0.920 0.8^37 0.8675 0.8631-0.0955 0.0300 0.9424 
-6.6 1.7 12X 0.937 0.8772 0.88h 6 0.8768-0.1015 0.0260 0.9474 
-6.9 1.4 1270 0.958 0.8937 0.8966 0.8934-0.1083 0,0217 0.9538 
-7.2 1.0 1298 0.979 0.9105 0.9128 0.9104-0.1158 0.0166 0.9605 
-7.8 0.4 133o 1.004 0.9298 0.9308 0.9298-0. 11-80 0 0072 0 9684 
-81 0.2 1368 1.023 0.9445 0.9450 0.9445-0.1342 0.0032 0 9747 


1ST- 356 PH-1 66 235*1 

0 138 0.350 0.3<iei H<X).8 1i19,9 
0 138 0.350 0.3981 1189.1 1418.0 
0.138 0.350 0.390b 1189.4 1418.7 
0.157 0.398 0.4529 1222.9 1460.6 
0 175 0.445 0.5063 1241.3 1486.6 
0 193 0.491 0.5586 1246.6 1494.1 
0 213 0 542 0.6172 1249.2 1497.3 
0.232 0.590 0.6720 1249.9 1497.6 
0.252 0.639 0.7280 1246.1 1495.9 
0 2 ^' 0.687 0.7829 1243.0 1492.7 
0 289 0.735 0.8372 1240.9 1490.7 
0 309 0.784 0.8929 1237.2 1488.4 
0.327 0.8X 0.9457 1235.1 1486,5 
0 345 0 877 0.9989 1233.5 1485.6 
0.346 0.878 1.0000 1234.2 1485.4 


IO-PRESSOUT4 24 J 

1028.4 706.5 -0.5236-0.0056 

1028 9 709.4 -0.5184-0.0054 

1026.9 708.3 -0.5233-0.0056 

1044.7 707.8 -0.5453-0.0065 

1057.1 704.8 -0.5458-0.0065 

1063.0 703.3 -0.5411-0.0063 

1067.9 703.3 -0.5353-0.0061 

1070.8 703.3 -0.5312-0.0059 

1070.1 702.8 -0.5210-0.0055 

1071.0 704.2 -0.5127-0.0052 

1071 0 704.1 -0.5077-0.0050 

1067.2 701.0-0.5056-0.0049 

1067.1 701.0-0.5010-0.0047 

10647 701.6-0.5015-0.0047 

1066.5 700.0 -0.5005-0.0047 


83*23.04 CONT. PAGE 126 


8 5 -0 3 1422 1 051 0 9660 0.9654 0.9660-0.1451-0.0046 0.9842 
a’5 -0 2 1420 1 047 0.9626 0.9b21 0.96A>-0. 1436-0.0036 0.9827 
-05-03 1420 1 049 0.9639 0.9632 0.9639-0.1448-0.0046 0.9632 
88-05 1463 1.073 0.9825 0.9811 0.9624-0. 1520-0.0091 0.9917 
-88-05 1489 1.093 0.9966 0.9952 0.9966-0.1543-0.0094 0.9984 
8 8 -0 5 14% 1 096 1.0008 0.99% 1.0008-0.1540-0.0085 1.0004 
-8 7 -0 4 1499 1 100 1.0021 1.0010 1 _0021-0.15X-0.0072 1 .OOlC 
-86-04 1500 1 100 1.0022 1.0013 1 .0022-0. 1522-0.0064 I.OOf 
-8.5 -0.2 1498 1.100 1.0019 1.0013 1.0019-0.1500-0.0043 1.000^ 
-8 4 -0 1 1494 1 0% 0.9994 0.9990 0.9993-0.1479-0.0025 0.999.^ 
-84-01 1492 1 095 0 9967 0.9985 0.9907-0.1467-0.0015 0.9991 
-83-01 1490 1.098 1.0003 1.0002 1.0003-0.1465-0.0011 1.000.* 
-8 3 -C G 1488 1 0% 0 9995 0 9995 0.9995-0.1455-0.0001 0.99% 
-8 3 -0 0 1487 1 095 0.9987 0.9987 0.9907-0. 1455-0.0002 0. W4 
-8300 1487 1.097 1.0000 1 .0000 1.0000-0.1454 0.0000 1.0000 



TST-35fe PH-! TN-06 235.3 


ID‘PR£SS0UT4 


24 


RUN.SEQ 

235-3 


MACH RN/L RN 
O.e^l 2.^7t 6.77 

W N YE 
20 107 45 0.345 


Y YCM Y/YE 
0.008 0.020 0.0227 
0.009 0.023 0.0267 
0.009 0.022 0.0253 
0.009 0.022 0.0253 
0.011 0.027 0.0304 
0.013 0.032 0.0367 
0.015 0.038 0.0439 
0.019 0.049 0.0553 
0.019 C.049 0.0559 
0.019 0.049 0.0559 
0.023 0.057 0.0653 
0.027 0.069 0.0782 
0.031 0 078 0.0887 
0.035 0.088 0.1005 
0.035 0.088 0.1008 
0.035 0.063 0.0999 
0.040 0.102 0.1159 
0.043 0.110 0.1259 
0.049 0.125 0.1419 
0.053 0.134 0.1522 
0.058 O.liS 0.1682 
0.062 0.158 0.1802 
0.072 0.103 0.2088 
0.072 0.183 0.2005 
0.072 0.183 0.2088 
0.082 0.208 0.2371 
0.091 0.231 0.2632 
0.100 0.254 0.2898 
O.nO 0.290 0.3189 
0.120 0.304 0.3461 


PT P TTR TR 

504 966 539.3 475 

TE VE UE 
1 .084 437 1110 1099 


PL 


PC 


PR 


845 

.6 

935 

.6 

828 

.0 

848 

.6 

947 

.2 

833 

.3 

852 

.1 

949 

.7 

835 

.1 

849 

.6 

946 

.3 

832 

.6 

857 

.3 

962 

.0 

342 

.2 

862 

.9 

975 

.0 

846 

.0 

8t9 

.7 

991 

.6 

853 

.9 

878 

.5 

1012 

.9 

861 , 

.6 

884 

.0 

1018 

.1 

866 

.4 

875 

.5 

1013 

.0 

859 

.5 

886 

.8 

10X 

.2 

868 

.2 

902 

.2 

1062 

.2 

XI 

,5 

909, 

,5 

1066 

.9 

885. 

.9 

917, 

.5 

1X1 

.1 

889, 

.1 

923 

.1 

1086 

.9 

895. 

. 1 

921 . 

,1 

1X7, 

,2 

895. 

0 

928, 

.4 

1096 

.8 

896. 

7 

941 , 

,3 

1115, 

.1 

904. 

6 

967 

.8 

1134 

.4 

917. 

7 

965. 

4 

1149 

5 

922. 

1 

900. 

4 

1169. 

.3 

931 . 

2 

986. 

3 

1 179. 

0 

926. 

0 

1016. 

9 

12U. 

4 

944. 

7 

1017. 

1 

12'7 

,0 

945. 


1019, 

7 

1218. 

6 

949. 

3 

1040. 

5 

1243. 

3 

957. 

7 

1060, 

6 

1266. 

0 

961 , 

7 

1084. 

9 

1294. 

2 

973, 

8 

1120. 

1 

1333. 

4 

986. 

1 

1147 

2 

1 366. 

5 

998. 

7 


6 ALPHA 
2 455.6 5.00 

UlE PSIE OELU THETA 
mo -8.3 0.1760 0.016 


PW Y4 Y6 

710.3 -0.1776-0.0011 

710.5 -0.1434-0.0004 

710.8 -0.1603-0.0007 

708.3 -0.1617-0.0008 

709.0 -0.1340-0.0002 

707.8 -0.1340-0.0002 

709.0 -0.1210 0.0000 

708.1 -0.1195 0.0000 

710.1 -0.1233 0.0000 

708.1 -0.1103 0.0000 

705.5 -0.1223 0.0000 

706.4 -0.1295-0.0001 

706.4 -0.1394-0.0003 

704.2 -0.1595-0.0007 

735.5 -0.1574-0.0007 

709.0 -0.1461-0.0005 

706.9 -0.1716-0.0010 

707.8 -0.1913-0.0014 

710.6 -0.2038-0.0017 

710.8 -0.2103-0.0018 

710.8 -0.2X7-0.0022 

706.0 -0.2704-0. XX 

706.5 -0. 3092-0. X37 

706.5 -0.X34-0.X37 

707.8 -0. 3009-0. X37 
709.4 -0. 3390-0. X37 
7X.5 -0. 3882-0. X37 

707.6 -0.4: '--4-0. X37 

708.9 -0,4783-0. XX 

707.3 -0.5060-0.0049 


83*23.04 


PAGE 127 


THETI DSTAR OSTl H HI RTH RTHI 

0.0163 0.0323 0.0327 2.0 2.0 4.327E*02 4.380E*02 


PSI DPSl PCC ML V/VE U/UE U1/U1E W/LE U1/U1E RHO/ 
4.5 3.7 936 0.640 0.6308 0.6354 0.6294-0.0505 0.0410 0.8760 


-4.1 4.1 94 7 0.654 0.64X 0 

-4.3 3.9 950 0.657 0.6461 0 

-4.4 3.9 946 0.657 0.64b0 0 

4.0 4.2 9^: 0.675 0.6622 0 
4.0 4.2 975 0.692 0.6777 0 
3.9 4.4 992 0.709 0.6928 0 
3.9 4.4 1013 0.734 0.7145 0. 
3.9 4.4 1018 0.736 0.7168 0 

3.6 4.5 1013 0.734 0.7147 0 
3.9 4.4 10X 0.756 J.7339 0. 

4.0 4.3 1052 0.776 0.7510 0. 

4.1 4.2 1067 0.791 0.7641 0. 

4.3 3.9 1X1 0.807 0.7782 0. 

4.3 4.0 1X7 0.011 0.7812 0 

4.2 4.1 1X7 0.806 0.7771 0 

4.5 3.8 1097 0.810 0.7873 0. 

4.7 3.6 1115 0.833 0.80X 0 

4.8 3.4 1135 0.846 0.81X0 

4.9 3.4 1150 0.858 0.8212 0. 

5.2 3.1 1170 0.875 0.8348 0 

5.6 2.7 nx 0.889 0.8465 0. 

6.1 2.2 1215 0.915 0.8683 0. 

6.0 2.3 1218 0.917 0.8699 0. 

6.0 2.3 1219 0.917 0.8696 0. 

6.4 1.9 1244 0.933 0.8826 0 

7.0 1.3 1267 0.950 0.8965 0. 

7.3 0.9 1295 0.971 0.9128 0. 

3.0 0.3 1334 0.995 0.9319 0. 

8.3 -0.1 1368 1.013 0.9499 0. 


6488 0.6421-0.0471 0.0463 0.8790 
6510 0.6445-0.0494 0.0443 0.8795 
6509 0.6445-0.0496 0.0441 0.8795 
6675 0.6604-0.0^71 0.CU89 0.8834 
6831 0.6759-0.0482 0.05X 0.8872 
6985 0.69X-0.0475 0.0529 0.0911 
7204 0.7124-0.0487 0.0549 0.8968 
7227 0.7147-0.0495 0.0544 0.8974 
7206 0.7125-0.0476 0.0560 0.8963 
7399 0.7318-0.0505 0.0559 0.9021 
7579 0.7497-0.0529 0.0562 0.9072 
7702 0.7621-0.0552 0.0556 0.9109 
7841 0.7764-0.0594 0.0535 0.9151 
7872 0.7794-0.0593 0.0540 0.9161 
7832 0. 7752-0. C572 0.0555 0.9148 
7931 0.7855-0.0621 0.0522 0.9179 
9057 0.7904-0.0662 0.04''9 0.9220 
8164 0. 8093-0. X92 0.0485 0.9254 
8268 0.8198-0.0711 0.0481 0.9289 
8401 0.8335-0.0758 0.0454 0.9335 
8513 0. 8456-0. X36 0.0393 0.9375 
8725 0.8676-0.0926 0.033b 0.9453 
8743 0.8692-0.0917 0.0347 0.9459 
8740 0.8688-0.0912 0.0351 0.9458 
8863 0. 8821-0. 0994 0.0299 0 9506 
8992 0.8962-0.1099 0.0204 0.9559 
9149 0.9127-0.1177 0.0150 0.9t>23 
9325 0.9319-0.1313 0.0042 0.97X 
9497 0.9499-0. 1 392-0. X1 1 0.9775 


TST-35<5 PH~1 TN-66 235.3 


lO-PRESSOUTi 


24 JUN 83*23.04 COf;’. PACE 128 


0.138 0.350 0.3^3 1185.8 
0.138 0.350 0.3<W3 119b. 0 
0.138 0.350 0.3<»3 1183.5 
0.157 0.399 0.45J7 12ta 5 
0.17b 0.447 0.5096 1238.: 
0.194 0.492 0.5605 1245.4 
0.213 0.542 0.6177 1248.4 
0.232 0.590 0.6729 1247.7 
0.251 0.638 0.7269 1246.8 
0.270 0.686 0.7824 1243.1 
0.209 0.735 0.8373 1241 .7 
0.308 0.783 0.8922 1238.5 
0.327 0.830 0.94to0 1236.6 
0.345 0.878 1 .0003 1236.0 
0.345 0.877 1 .0000 1234.3 


1413 

.9 

1019.0 

709 

.4 

1412 

.8 

1018.7 

709 

.4 

1410 

.0 

1020.3 

712 

.0 

1455 

.2 

1038.9 

711 

.7 

1482 

.7 

1053.6 

714, 

.2 

192 

.5 

1060.9 

715. 

.8 

U97 

.1 

1067.3 

717 

.0 

1497, 

.1 

1070.0 

717. 

2 

1495. 

.7 

1073.5 

719. 

,2 

1493. 

2 

1072.7 

717. 

6 

1491 . 

3 

1073.9 

719, 

2 

1488. 

,9 

’073.5 

718, 

3 

1487. 

3 

1070.9 

716. 

1 

I486. 

5 

1068.2 

712. 

6 

I486. 

1 

1066.3 

711 . 

3 


-0.5355-0. 0061 -8.7 -0.4 
-0.5389-0.0062 -8.7 -0.5 
-0.5299-0.0059 -8.6 -0.4 
-0.5501-0.0067 -8.9 -0.6 
-0.5495-0.0066 -8.8 -0.6 
-0.5437-0.0064 -8.8 -0.5 
-0.5339-0.0060 -0.7 -0.4 
-0.5254-0.0057 -8.6 -0.3 
-0.5165-0.0053 -8.5 -0.2 
-0.5084-O.OT50 -0.4 -0.1 
-0.5033-0.0048 -0.3 -0.0 
-0.4956-0.0045 -8.2 0.1 
-0.4967-0.0045 -8.2 0.0 
-0.5020-0.0047 -8.3 -0.0 
-0.5003-0.0047 -8.3 0.0 


1416 1 .045 0.9701 0,9690 
1415 1 .044 0.9696 0.9685 
1412 1 .039 0.9659 0.9650 
1457 1.066 0.9062 0.9647 
1485 1 .078 0.9956 0.9941 
1495 1 .083 0.9991 0.9977 
1499 1 .084 0.9998 0.9988 
1499 1.084 0.9996 0.9989 
1497 1 .080 0.9965 0.9960 
1495 1.080 0.9968 0 9966 
1493 1 .077 0.9946 0.9945 
1490 1.077 0.9944 0.9945 
1489 1 .078 0.9955 0 9957 
1488 1 .083 0.9991 0 9990 
1488 1 .084 1 .0000 I 0000 


0.9701-0.1481-0.0071 
0.9696-0.1488-0.0078 
0.9659-0.1464-0.0059 
0.9062-0.1536-0.0102 
0.9956-0.1547-0.0100 
0.9990-0.1543-0.0090 
0.9998-0.1523-0.0070 
0.9996-0.1506-0.0052 
0.9965-0.1483-0.0034 
0.9968-0.1466-0.0017 
0.9946-0.1452-0.0006 
0.9944-0.1436 O.OOlO 
0.9955-0.1440 0.0007 
0.9991-0.1456-0.0004 
1 .0000 1454 0.0000 1 


3.9063 

3.9061 

3.9045 

3.9936 

3.9979 

3.999t) 

3.9999 

3.9998 

3.9964 

3.9905 

3.9975 

3.9974 

3.9979 

3.999c 

.0000 
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MACH RK/L RN PT P TTR TR Q ALPHA 
0.822 2. %5 6.74 1503 %4 541 .0 476.6 456 . 3 5.00 

CO*- w N YE ft TE VE UE U1E PSIE OELU ThCTA ThCTI D5TAR DST1 H M’ RTH RThI 

20 107 45 0,345 1.0<W 437 1 1 17 1 105 11 17 -8.3 0. 1 'ol 0.0151 0.0152 0.0308 0.0311 2.0 2.0 4.053E-02 4 084E*02 


Y YCM Y/YE PL pc PR PW Y4 Y6 
0.007 0.018 0.0207 850.5 935.9 834.5 713.1 -0 1720-0.0010 

0.010 0.025 0.0267 852.1 953.5 835.9 712.2 -0.1484-0 0005 

0.0100.0250.0287 051.4 954.7 836.9 712.0-0.1309-0.0001 

0.010 0.025 0.0284 849.6 954.3 835.0 711.0-0.1308-0.0001 

0.0110.0290.0333 856.7 968.7 841.0 710.3-0.1309-00001 

0.0140.0360.0-3 870.2 988.2 854.5 7:1.3-0.12440.0000 

0.016 0.040 0.0453 869.6 995.2 954.5 709.6 -0 1136 0.0000 

0.0200.0510.0578 881.51016.6 965.7 710.3-0.11040.0000 

0.0200.0510.0578 879.21015.5 962.1 708.9-0.117600000 

0.020 0.052 0.0587 877.91014.3 869.5 707.1 -0.1268-00001 

0.023 0.059 0.0667 885.2 1030.1 964.3 705.1 -0.1347-0.0002 

0.027 0.070 0.0796 898.6 1050.8 877.6 707.3 -0.1295-0.0001 

0.031 0.078 0.0893 902.2 1061.3 876.5 706.0 -O.U93-0 0005 

0.035 0.088 0.1007 915.8 1070.3 885.6 705.0 -0.1702-0 0010 

0.0350.0890.1010 911.51078.1 882.0 703.2 -0. 1629-0 0008 

0.035 0.088 0.1007 925.0 1087.2 896.0 709.0 -0.1641-0.0008 

0.040 0.103 0.1170 939.1 1106.5 908.1 713 5 -0 1699-0 0009 

0.044 C in 0.1267 944.3 1117.4 909.1 714.7 -0 1843-0 0012 

0.049 0.175 0.1422 958.61136.8 910.5 717.7 -0 2020-0 0016 

0.053 0.136 0.1533 973.3 ’154.2 923.3 718.3 -0 2425-0 0025 

0.059 0.149 0.1696 905.5 1172.3 932.9 720.0 -0.2466-0 0025 

0.062 0.158 0.1002 993.6 1184.2 933.4 719.0 -0.2726-0 0031 

0.072 0.183 0.2091 1018.5 1216.1 943.9 717.0 -0.3177-0 0037 

0.072 0.184 0.2096 1016.1 1216.7 940.4 713.5 -0.3175-0 0037 

0,072 0.104 0.2096 1015.7 1216.1 941.1 710 1 -0 3139-0 0037 

0.063 0.21C 0.2388 1CM0.5 1243.7 950.5 707.6 -0,3625-0 0037 

0.091 0.231 0.2631 1061.0 1266.0 961.1 706.9 -0.3917-0.0037 

0.101 0.256 0.2922 1087.0 1296.9 971.4 707 8 -0 4317-0 0037 

0.110 0.279 0.3163 M M .6 1323.2 97t.1 704.1 -0 4851-0 0041 

0.120 0.304 0.3466 1139.3 1357.0 994.3 704 2 0 4996-0 0046 


PSI DPSI PCC ML V/VE U/UE U1/U1E W/UE Wl/UIE RHO/ 
-4.5 3.9 936 0.6>. 0.6240 0.6287 0 . 6225-0 . 0492 0.0421 0 8733 
-4.2 4.1 954 0.609 0.6453 0.6505 0.6437-0.0478 0.0466 0.8782 
-4.0 4.3 955 0 i6l 0.6469 0.L523 0.6451-0,0457 0 0490 0 878b 
-4.0 4.3 954 0.662 0.6481 0.6535 0.6462-0 0457 0 0491 0 8789 
-4.0 4.3 %9 0.681 0.6647 0.67Q2 0.6628-0 0469 0.0504 0 8829 
-J.9 4.4 988 0.702 0.6832 0.6889 0.6812-0.0473 0.0527 0.8875 
-3.8 4.5 995 0.712 0.6926 0.6995 0.6904-0.0466 0 0548 0 8899 
-3,8 4.6 1017 0.734 0.7120 0.7181 0.7096-0.0474 0 0567 0 8951 
-3.9 4.5 1016 0.735 0.7130 0.7190 0.7108-0.0405 0.0558 0 8954 
-4.0 4.4 1014 0.737 0.7142 0.7201 0.7121-0.0498 0 0547 0 8957 
-4.0 4.3 1030 0.756 0.7311 0.7370 0 . 7290-0 . 0522 0.0548 0 9004 
-4.0 4.4 1051 0.774 0.7462 0.7524 0.7441-0 0525 0 0568 0 9047 
-4.2 4.1 1061 0.706 0.7566 0.7627 0.7547-0.0562 0.0545 0 9078 
-4.5 3.9 1078 0.004 0.7718 0.7777 0.7700-0.0606 0 0524 0 9123 
-4.4 4.0 1078 0.006 0.7737 0.7798 0.7719-0 0596 0 0537 0 9129 
-4.4 4.0 1087 0.806 0.7738 0.7798 0.7720-0.0598 0.0535 0 9129 
-4.5 3.9 1107 0.817 0.7834 0.7894 0.7816-0 0615 0 0532 0 9159 
-4.6 3.7 1118 0.825 0.7902 0.7960 0.7885-0.0643 0.05 U 0.9100 
-4.8 3.5 1137 0.838 0.8010 0.80i37 0.7995-0.0601 0.0493 0 9215 
-5 3 3.1 1155 0.852 0.8127 0.8179 0.8116-0 0757 0 0434 0 9253 
-5.3 3.0 1173 0.865 0.8231 0.8283 0.8220-0.0774 0.0433 0 9288 
-5.6 2.7 1185 0.876 0.8323 0.8371 0.8313-0.0826 0 0394 0 9319 
-6.2 2.2 1217 0.903 0.8547 0.8589 0.0541-0.0926 0 0328 0 9398 
-6.2 2.2 1213 0.908 0.8587 0.8629 0. 9581-0. 09» 0.032“) 0 9413 
-6.1 2.2 1217 0.912 0.8619 0.8662 0.0612-0.0927 0.0337 0,9424 
-6.7 1.7 1245 0.936 0.8808 0.8842 0.8804-0.1034 0.0258 0 9494 
-7.0 1.3 1267 0.952 0.6942 0.8970 0.8939-0 1103 0 0209 0 9545 
-7.5 0.9 1298 0.972 0.9101 0.9120 0.9100-0.1196 0.0139 0 9b08 
-3.1 0.3 1324 0.995 0.9273 0.9279 0.9273-0.1319 0.0042 0 9673 
-8.3 0.1 1358 1.016 0.9440 0.9442 0.9440-0 1372 0 0014 0 9748 
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0.138 0.352 0.40(y3 
0.139 0.352 0.4014 
0.138 0.352 0.4009 
0.!57 0.400 0.4555 
0.176 0.447 0.5096 
0.194 0.494 0.5629 
0.2U 0.543 0.6190 
0.233 0.591 0.6736 
0.252 0.639 0.7284 
0.270 0.605 0.7808 
0.289 0.734 0.8362 
0.308 0.783 0.8925 
0.327 0.330 0.9463 
0.345 0 877 0 9991 
0.345 0.878 1 .0000 


1185 

6 

1413 

.3 

1020 

.5 

1190 

.5 

1419 

.4 

1017 

.8 

1189 

.1 

1417 

.6 

101 <^ 

0 

. ’9 

.2 

1456 

.3 

1036 

.4 

r to 

.0 

1484 . 

.5 

1050 . 

3 

1246 

.1 

U 93 

.0 

1058 

^3 

1248 

.5 

1496 

3 

1063 , 

9 

1248 

.6 

1496 

,3 

’ 068 , 

,2 

1246 

.1 

149 *.. 

.8 

1068 . 

2 

1242 . 

,8 

1492 . 

.6 

1064 . 

7 

1240 , 

.0 

1489 . 

4 

1064 . 

,7 

1237 , 

.'3 

1487 . 

7 

1063 . 

9 

‘234 

5 

1485 . 

2 

1062 . 

2 

1235 . 

7 

1484 . 

8 

1067 . 

1 

1233 . 

2 

1483 . 

9 

1063 . 

1 


707.3 -0.5321-0.0060 -8.7 -0.3 

706.7 -0.5480-0.0066 -8.8 -0.5 

705.7 -0.5421-0.0064 -8.8 -0.4 
704.9 -0.5566-0.0070 -8.9 -0.6 
704.2 -0.5589-0.0071 -9.0 -0.6 
704.2 -0.5514-0. 0068 -8.9 -0.5 
704 2 -0.5424-0.0064 -8.8 -0.4 

705.1 -0.5339-0.0060 -8.7 -0.3 
705./ -0.5271-0.0058 -8.6 -0.2 

703.7 -0.5256-0.0057 -8.6 -0.2 

704.2 -0.5200-0.0055 -8.5 -0.2 
7C1.9 -0.5150-0.0053 -8.4 -C.l 

702.3 -0.5115-0.0051 -8.4 -0.1 

703.4 -0.5056-0.0049 -8.3 0.0 

7C5.3 -0.5068-0.0049 -8.3 0.0 


1415 

1421 

142C 

1459 

1487 

1495 

1499 

1498 

1497 

1495 

1491 

1489 

1487 

I486 

1486 


1 .047 0.9675 0.9668 
I .05! 0.9708 0.9695 
; .051 0.9709 0.9696 
.074 0.9083 0.9067 
.092 1 .0014 0.9996 
t .097 1 .0049 1 .0035 
1 .099 1 .0062 1 .0051 
1 .097 1 .0054 1 .0045 
1 .096 1 .0042 1 .0036 
1 .097 1 .0050 1 .0014 

1 .095 1 .0032 1 .0028 

1 .096 1 .0045 1 .0042 
1 .094 1 .0031 1 .0030 
1 093 t .0020 ! .0021 
1 .090 1 -OOOC 1 .;3000 


0.9675-0.1471-0.0051 
0.9707-0.1508-0.0083 
0.9709-0.1496-0.0071 
0.9682-0.1553-0.0102 
1 .0014-0.1578-0.0108 
1 .0048-0.1568-0.0093 
1 .0061-0. 1551-0. 'X75 
1 .0053-0.1532-0.0057 
1 .0042-0.1516-0.0042 
1 0050-0.1514-0.0039 
1 .0032-0.1500-0.0028 
1 .0045-0.1492-0.0017 
1 .0031-0.1482-0.0010 
1 .0020-0.1468 C.0002 
t .0000-0. 14«>8 O.OOOT. 


•WO 

.9065 

. •UOC 

.9945 

.0007 
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